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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΕΝ ΛΟΗΝΑΙΕ 
ΤΗι 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1981 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 293 

Περί των Ωρολογίων καί Αναλυτικών Προγραμμάτων της Πρώτης (Α') καί Δευτέρας (Β') Γάξεως 
των ήμερησίων Μέσων Τ εχνικών Σχολών κατά Τμήμα. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ΰπ’ όψει : 

1. Την διάταξιν της παρ. 3 έδ. δ' του άρθρ. 8 τοϋ Ν. 576/77 «Περί ΰργανώσεως καί διοικήσεως της Μέσης και Λνω- 
τέρας Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως». 

2. Την διάταξιν τοϋ άρθρου 3 τής ύπ’ άριθ. Η.2771/17.5.1980 (ΦΕΚ 491 τ. 13/21.5.1980) άποφάσεως τοϋ Ύπουρ- 
γοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων «περί άναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων». 

3. Την κατά τον Ν. 186/75 γνώμην τοϋ ΚΕΜΕ έκφρασθεΐσαν διά τών ύπ’ άριθ. 2,3,4,33 καί 34/80 πράξεών του. 

4. Τήν 909/80 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, προτάσει τοϋ Ύφυπουργοϋ Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων, άποφασίζομεν : 


"Λρθρον 1. 

Τα διδασκόμενα μαθήματα καί αί αντίστοιχοι ώραι εβδομαδιαίας διδασκαλίας των ε!ς τήν Πρώτον (Α') καί Δευτέραν 
(Β) Τάξιν τών ήμερησίων Μέσων I εχνικών Σχολών, ορίζονται κατα Γμήμα ως -πεται . 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
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3 ΦΥΣΙΚΗ 
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4 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
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δ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣ¬ 
ΣΕΣ - ΑΓΓΛΙΚΑ 


2 2 2 


6 ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟ¬ 
ΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗ¬ 
ΜΑΤΩΝ 1 


7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗ¬ 
ΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 

ΟΡ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ — — 111111111111 111111 

8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 33--------__________ 

9 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 33------______ _ ___ __ 

10 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩ¬ 

ΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥ¬ 
ΣΕΩΣ --55----__55------55 

11 ΣΧΕΔΙΟ 4433333 3333333333322 

12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡ. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 22----_________ 


13 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 10 __________________ 

14 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - 

15 ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚ/ 

ΣΕΙΣ 

16 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ 

ΘΕΡΜ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ . 

17 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - -- -- -- -- ___ 5555 

18 ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ - 

19 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ - - 12 12 12 12 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 

Σύν ” λ0 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 


Α/Α 


ΜΑΘΗΜΑ 


Α' Τάξη Β' Τάξη 

Έσωτερι- Ήλεκτρι- Ήλεκ- 
κών ήλεκ- κοϋ μέ- τρικών 
τρικών ρους Μηχαν. 
έγκατ/ων Αύτοκ/ & ήλεκ, 
των μέρους 
Άνυψ. 
μηχ/των 


Α' Β' Α' Β' Α' Β' Α' Β' 


1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

3. ΦΥΣΙΚΗ 

4. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

5. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

6. ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΚ ΟΡΓ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

8. ΕΦΑΡΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 

9. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

10. ΣΧΕΔΙΟ 

11. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

13. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ 

14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

15. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

16. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Α' Τάξη ^ Β'_Τάξη 

Εργασιών Τοίχο- επικά- Ξυλουρ- Έλαιο- 
όπλισμ. ποιΐών & λύψεως γικών χρωμα- 
& άόπλου έπιχρι- & μαρμ. έργασιών τιστών 
Σκυροδεμ, σμάτων έργασιών οικοδομών 
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4 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

5 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

6 ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΜΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 


Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 


Α' Τάξη Β' Τάξη 

Ραδιοφωνικών 
-Τηλεοπτικών 
Συσκευών & 
εγκαταστάσεων 

Α' Β' Α' Β' 


1. Ελληνικά 2 

2. Μαθηματικά 2 

3. Φυσική 2 

4. Φυσική ’Αγωγή-Άθλητισμδς 1 

5. Ξένες Γλώσσες-Άγγλικά 2 

6. Υγιεινή πρόληψη ατυχημάτων 1 

7. Στοιχεία Δημοκ. Όργ.Πολιτείας —- 

8. Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία 

και ηλεκτρικά όργανα μετρήσεως 5 

9. Εφαρμοσμένα ήλεκτρονικά — 

10. Αυτοκίνητο 2 

11. Σχέδιο 4 

12. Μηχανουργικές κατασκευές 4 

13. Συσκευές τηλεοράσεως — 

14. Ραδιόφωνο — 

15. Εργαστήριο είδικότητος 6 
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Σύνολο 31 31 30 30 

"Αρθρον 2. 

Διδακτέα όλη τών κοινών μαθημάτων της Πρώτης (Α') 
καί δευτέρας (Β') τάξεως τών ήμερησίων Τεχνικών καί 
Επαγγελματικών Σχολών ορίζεται άναλυτικά κατά μά¬ 
θημα ώς έξης : 

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Ί Αε,Η : Α' καί Β' — ΕΞΑΜΗΝΟ : Λ' καί Β' — 2 ώρες 
τήν εβδομάδα. 

α) ΣΚΟΠΟΣ 

Ό σκοπός τής διδασκαλίας του μαθήματος είναι : 

1. Νά γίνουν οί μαθητές ικανοί νά χρησιμοποιούν ορθά 
τή νεοελληνική γλώσσα, νά κατανοούν τον προφορικό καί 
γραπτό λόγο καί νά διατυπώνουν τις σκέψεις τους προφο¬ 
ρικά ή γραπτά, μέ σαφήνεια, άκρίβεια πληρότητα, λογική 
διάταξη, απλά καί άβίαστα κατά τρόπο προσωπικό. 

2. Νά γνωρίσουν τά δημιουργήματα τοϋ Ελληνικού, Χρι¬ 
στιανικού καί Νεοελληνικού πνεύματος, νά καλλιεργήσουν 
τήν αισθητική άντίληψη καί εύαισθησία τους νά άποκτήσουν 
Εθνική, Ηθική, Κοινωνική καί Ανθρωπιστική συνείδηση. 

3. Νά κατανοήσουν τή ψυχοσύνθεση, τον πολιτισμό καί 
τό ήθος τοϋ λαοΰ μας. Νά γνωρίσουν ιδιαίτερα, μέσα άπό 
τά κείμενα, τόν άνθρωπο στήν εργασία καί στήν καθημε¬ 
ρινή του ζωή. 

4. Νά άναπτύξουν, νά διαμορφώνουν καί νά ολοκληρώ¬ 
σουν τήν προσωπικότητα καί τόν χαρακτήρα τους καί νά 
προπαρασκευαστοϋν γενικότερα γιά τήν επαγγελματική καί 
κοινωνική ζωή. 

5. Να είναι σέ θέση, όσοι κριθουν ικανοί νά εγγράφουν 
στή Β' τάξη τών Τεχνικών καί Επαγγελματικών Λυκείων 
(άρθρ. 8 παρ. 4 Ν.576/77), νά παρακολουθήσουν τά αντί¬ 
στοιχα μαθήματα της τάξης αύτής. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
1. ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2 % 

ώρες κάθε Ιδθήμερο 

Οί μαθητές κατά τή διάρκεια της φοιτήσεώς τους στις 
Σχολές θά διδαχθούν Ποιήματα, Διηγήματα, άποσπάσματα 
άπό μυθιστορήματα, χαρακτηρισμούς καί άλλα νεοελληνικά 
άναγνωσματα πού τό περιεχόμενό τους περιλαμβάνει θέ¬ 
ματα άπό τή Θρησκευτική - Εθνική καί Κοινωνική Ζωή 
Ελληνική Φύση καί Ελληνικούς τόπους, Χαρακτηρισμούς, 


Αισθητικά, κείμενα σχετικά μέ τό επάγγελμα τήν εργασία 
καί τούς ανθρώπους της, τόν τεχνικό πολιτισμό καί τά προ¬ 
βλήματα της ζωής. Τό περιεχόμενο τών άναγνωσμάτων πρέ¬ 
πει νά είναι ανάλογο μέ τήν αντιληπτικότητα καί τά ενδια¬ 
φέροντα τών μαθητών καί τήν ήλικία τους. 

Ή διδασκαλία θά περιλαμβάνει άνάγνωση, απόδοση έν- 
νοιολογική, καλολογικά στοιχεία, γραμματική καί πραγμα¬ 
τικά σχόλια καί τέλος εάν είναι δυνατόν νά εξάγονται συμ¬ 
περάσματα καί ήθικά διδάγματα. 

2. ΕΚΘΕΣΕΙΣ : 1 1/2 ώρες κάθε 15/θήμερο). 

Οί εκθέσεις πού θά γράφουν οί μαθητές στή διάρκεια ένός 
διδακτικού έτους δέ θά είναι λιγότερος άπό 6 καί περισσό¬ 
τερες άπό 8. Στον αριθμό δέν περιλαμβάνονται οί άναγρα- 
φόμενες μέ τήν ευκαιρία διαφόρων γεγονότων επετείων, εορ¬ 
τών κ.λ.π., οί όποιες δέν είναι απαραίτητο νά γράφονται 
στις ώρες τών Ελληνικών. 

Κάθε έκθεση νοείται ώς ένας έπιμέρους κύκλος διδασκα¬ 
λίας πού αρχίζει μέ τή γραπτή ανάπτυξη ένός θέματος στήν 
τάξη συνεχίζεται μέ τήν προσεκτική διόρθωση τοϋ κειμένου 
άπό τόν Καθηγητή καί ολοκληρώνεται μέ τήν έπιστροφή 
τών μαθητικών έργασιών καί τή διατύπωση γενικών καί 
ειδικών παρατηρήσεων σχετικά μέ τήν επίδοση της τάξεως 
ή καί τοϋ κάθε μαθητή. 

' Η κάθε έκθεση θά γράφεται στή διάρκεια δύο διδακτικών 
ωρών καί ή διόρθωσή της θά γίνεται σέ μία διδακτική ώρα. 

'Η διόρθωση θά συνδυάζεται καί μέ τή γλωσσική διδα¬ 
σκαλία. 

Θέματα εκθέσεων 

Τά θέματα μπορεί κάποτε νά είναι ελεύθερα, οπότε ό κάθε 
μαθητής έπιλέγει καί άναπτύσσει όποιο αυτός προτιμά. 

Κατά κανόνα όμως οί μαθητές αναπτύσσουν Ινα κοινό 
θέμα πού προέρχεται άπό τήν τάξη μέ τήν καθοδήγηση τοϋ 
Καθηγητή 

Τά θέματα είναι : 

Εντυπώσεις, σκέψεις, καί ιδέες άπό τήν επίσκεψη εργο¬ 
στασίων, Τεχνικών έργων, δημοσίων Ιδρυμάτων, Μουσείων 
άρχαιολογικών χώρων κ.λ.π. 

Χαρακτηρισμοί γεγονότων προσώπων, κοινωνικών ομά¬ 
δων, καταστάσεων, ενεργειών, κοινωνικών τύπων, επαγγελ¬ 
ματικών κ.λ.π. 

Περιγραφή και στοιχειώδης κριτική τοϋ περιεχομένου 
λογοτεχνικών και άλλων κειμένων πού διδάχθηκαν στήν τάξη. 

ι Μερικες πραγματείες γιά θέματα πού συζητήθηκαν στήν 
τάξη και προκαλεσαν τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον τών μαθητών. 

Στις εκθεσεις θά ελέγχεται ή ικανότητα τών μαθητών, 
στή σαφήνεια τήν ακρίβεια, τήν παραστατικότητα, τήν ορθο¬ 
γραφία τη καταταξη τών διανοημάτων καί τή γλωσσική 
διατύπωση. 

3. Γλωσσική Διδασκαλία 

Συμπλήρωση της καταρτίσεως, τών μαθητών στήν νεοελ¬ 
ληνική (δημοτική )γλωσσα μέ ποικιλίες γλωσσικές ιδίως 
λεξιλογικές ασκήσεις. Οι άσκήσεις αύτές πού θά γίνονται μέ 
την ευκαιρία τής ερμηνείας τών κειμένων ή της διορθώσεως 
τών εκθέσεων - θά άναφέρωνται ειδικότερα στά έξης : 

' Χρςση συνώνυμων λεξέων καί άντιδιαστολή τους άπό τις 
λεξεις που έχουν αντίθετη σημασία. 

Επισήμανσή της κυρίας σημασίας τών λέξεων (κυριο¬ 
λεξία) καθώς καί της μεταφορικής. 

Παραδείγματα γενικών επιδράσεων στήν νέα έλληνική 
και η αφομοίωση ή ό έξελληνισμός τών ξένων λέξεων. 

, Ο πλουτισμός τής νέας Ελληνικής άπό τήν άρχαία καί 
τη μεταγενέστερη έλληνική. 

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΤΑΞΗ: Α' καί Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' καί Β' 2 ώρες 
την εβδομάδά — 1 ωρα "Αλγεβρα — 1 ώρα Γεωμετρία 
α) ΑΛΓΕΒΡΑ Λ' ΤΑΞΕΩΣ 
^ ’ Εννοιες απο τη Μαθηματική Λογική καί έφαρμογές. 

Πρόταση καί προτασιακός τύπος. Σύνολο άληθείας. Λο¬ 
γικές πράξεις, Προσοδεΐκτες, Ταυτολογία καί αντίφαση. 
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Μέθοδοι άποδείξεως. Επαγωγή. Εφαρμογές στή διατύ¬ 
πωση καί απόδειξη μαθηματικών προτάσεων. 

2. Τό σύνολο Η των πραγματικών άριθμών ως άντιμετα- 
θετικό σώμα 

Οί βασικές πράξεις στο Κ. Αξιώματα στο (Η, +,.). 
Θεωρήματα πού προκύπτουν άμεσα. Διερεύνηση έξισώσεως 
α' βαθμού. Εφαρμογές. 

3. Το Κ ώς διατεταγμένο σώμα 

Τα άξιώματα διατάξεως στο Η. Συμβιβαστικότητα της 
διατάξεως μέ την πρόθεση καί τον πολλαπλασιασμό. Θεω¬ 
ρήματα πού είναι άμεσες συνέπειες. Απόλυτη τιμή πρα¬ 
γματικού άριθμού. Ιδιότητες, Εφαρμογές. Δυνάμεις καί 
διάταξη. Άνίσωση α' βαθμού μέ ένα άγνωστο. 

4. Πραγματικές συναρτήσεις. 

Όρισμός συναρτήσεως γενικά. Πραγματική συνάρτηση. 
Περιορισμός καί επέκταση τών πραγματικών συναρτήσειον. 
"Ισες συναρτήσεις. Πράξεις στο σύνολο τών πραγματικών 
συναρτήσεων. Ανάπτυγμα καί παραγοντοποίηση. Ασκήσεις 
λογισμού μέ πολυώνυμα καί ρητές συναρτήσεις. Εφαρμογές 
στή λύση έξισώσεων καί άνισώσεων. 

5. Κυκλικές συναρτήσεις. 

Τριγωνομετρικός κύκλος καί βασικές κυκλικές συναρτή¬ 
σεις. Τριγωνομετρικός άριθμός τών τόξων : 0°, 30°, 45°, 
60°, 90°, 180°, 270°. Θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ τών τρι¬ 
γωνομετρικών άριθμών τού ίδιου τόξου. Σχέση μεταξύ τών 
τριγωνομετρικών άριθμών τόξων καί έχουν άθροισμα η διά¬ 
φορά : 90°, 180°, 270°, 360°. Αναγωγή τόξου στο ά τεταρ¬ 
τημόριο. Ταυτότητες. Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις. 

β) ΑΛΓΕΒΡΑ Β' ΤΑΞΕΩΣ 

6. Ριζικά 

Τό αξίωμα κιβωτισμού στο Β. Η ύπαρξη τετραγωνικής 
ρίζας για τούς μή άρνητικούς. Βασικές ιδιότητες λογισμού 
τών ριζικών. Δυνάμεις μέ ρητό έκθέτη. 

7. Μελέτη της μεταβολής πραγματικών συναρτήσεων πρα¬ 
γματικής μεταβλητής. 

Μονότονες συναρτήσεις καί μονοτονες κατα τμήματα. Λο- 
γος μεταβολής συναρτήσεως. Συναρτήσεις άρτιες - περιττές. 
Μελέτη συναρτήσεως γιά «μεγάλες» η «μικρές» τιμές τού 
/X/. Εφαρμογή στή μελέτη τών συναρτήσεων ψ αχ+β,α/χ, 
αχ2 + βχ 4- γ κ.τ.λ. Χρήση τής γραφικής παραστάσεως γιά 
τή λύση έξισώσεων. 

8. Εξισώσεις καί άνισώσεις στο Κ. 

Λύση τής έξισώσεως β' βαθμού στο Κ. Αθροισμα και 
γινόμενο τών ριζών. Εφαρμογές. Γροπη τριώνυμου σε γι¬ 
νόμενο. Πρόσημο τού τριωνύμου β βαθμού. Θέση πραγμα¬ 
τικού αριθμού ώς πρός τις ρίζες τριωνύμου. ~ , 

Άνισώσεις β' βαθμού Συστήματα ^γραμμικών εξισώσεων 
καί άπλές μορφές συστημάτων μέ εξισώσεις β βαθμού. 

γ) ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α' ΤΑΞΕΩΣ 

1. Εισαγωγικές έννοιες. „ 

Αντικείμενο τής θεωρητικής Γεωμετρίας. Αρχικές έν¬ 
νοιες. Σημείο, εύθεΐα, έπίπεδο. Τό επίπεδο ως βασικό ση¬ 
μειοσύνολο/ Ημιευθεία, εόθύγραμμο τμήμα, γωνία, πολύγωνο. 

2. Εύθύγραμμα τμήματα. ; 

Ισότητα καί άνισότητα εύθυγραμμων τμημάτων. Μέσο 

εύθυγράμμου τμήματος. Πράξεις με ευθυγραμμα τμήματα. 
Μέτρηση τμημάτων. 

3. Τόξα καί γωνίες. 

Κύκλος καί κυκλικός δίσκος. Χορδές και τόξα. Επικ&ντρη 
γωνία. Ισότητα καί άνισότητα τόξων. Πράξεις με τόξα και 
μέτρηση τόξων. Ισότητα καί άνισότητα γωνιών. Διχοτό¬ 
μος γωνίας. Άιαδοχικές γωνίες. Πράξεις μέ γωνίες και μέ¬ 
τρηση γωνιών. Γωνίες κατακορυφήν. Ορθή γωνία και κα- 
θετότητα ευθειών. Γωνίες συμπληρωματικές καί παραπλη¬ 
ρωματικές. 

4. Τρίγωνο. , , Τ , 

Εΐδη τριγώνου. Διάμεσοι, διχοτόμοι, υψη τρίγωνου. Ισό¬ 
τητα τριγώνων. Κριτήρια ισότητας. Εξωτερική γωνία τρι¬ 


γώνου. Σύγκριση πλευρών ή γωνιών τριγώνου. Σύγκριση 
αντίστοιχων πλευρών ή γωνιών δύο τριγώνων. 

Ισότητα ορθογωνίων τριγώνων 
3. Καθετότητα καί παραλληλία εύθειών. 

Μοναδικότητα καθέτου. Κάθετος καί πλάγιες πρός ευθεία. 
Δύο βασικοί γεωμ. τόποι: ή μεσοκάθετος εύθυγράμμου τμή¬ 
ματος καί ή διχοτόμος γωνίας. Παραλληλία ευθειών. Αίτημα 
τού Εύκλείδη καί συνέπειές του. Γωνίες παράλληλων ευθειών 
πού τέμνονται άπό άλλες. Γωνίες μέ άντίστοιχες πλευρές 
παράλληλες ή κάθετες. "Αθροισμα γωνιών τριγώνου. 

δ) ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β' ΤΑΞΕΩΣ 

6. Παραλληλόγραμμα καί Τραπέζια. 

Είδη παραλληλογράμμων. Βασικά θεωρήματα. Εφαρμο¬ 
γές. Τό Τμήμα πού συνδέει τά μέσα δύο πλευρών τριγώνου. 
Διαίρεση τμήματος σέ ίσα τμήματα. Όρθογώνιο. Διάμεσος 
όρθογιυνίου τριγώνου πού αντιστοιχεί στήν υποτείνουσα,Ρόμ¬ 
βος. Τετράγωνο. Τραπέζιο. Ισοσκελές τραπέζιο. 

7. Σχετικές θέσεις εύθειών καί κύκλων. 

Χορδές καί άποστήματα. Σχετικές θέσεις εύθείας καί κύ¬ 
κλου. Εφαπτομένη κύκλου. Σχετικές θέσεις δύο κύκλων. 
Κοινές έφαπτόμενες κύκλιον. 

8. Εγγεγραμμένα καί περιγεγραμμένα σχήματα 
Εγγεγραμμένη γωνία. Γωνία πού σχηματίζεται από 

χορδή καί έφαπτομένη. Ή έννοια τού κανονικού πολυγώνου. 
Γενικές ιδιότητες κανονικών πολυγώνων. Ιδιότητες έγΐ 
γεγραμμένων καί περιγεγραμμένων σέ κύκλο τετράπλευρων. 

9. Γεοψετρικές κατασκευές καί γ. τόποι 

Βασικές γεωμετρικές κατασκευές. Αναλυτική κοί συνθε¬ 
τική μέθοδος.Βασικοί γ. τόποι. Κατασκευές μέ χρησιμοποί¬ 
ηση τών γ. τόπων. 

10. Τά στερεά στό χώρο 

Όρισμός, έμβαδό καί όγκος : Πυραμίδας, πρίσματος, 
παραλληλεπιπέδου, κύβου, κυλίνδρου, κώνου, κολουρου 
πυραμίδας, κουλούρου κώνου καί σφαίρας. 

3. ΦΤΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ : Α' & Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' & Β' 

2 ώρες τήν εβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
α) ΥΛΗ Α' ΤΑΞΕΩΣ 
0.0 Εισαγωγή 

0.1 Θέματα τής Φυσικής ( ( 

0.2 Χρονική διάρκεια (ή απλώς χρόνος) - Χρονική στιγμή 
0.3 Γενικά περί τών φυσικών μεγεθών 
0.4 Μέθοδοι τής Φυσικής 

0.3 Θεμελιώδη καί παράγωγα μεγέθη. Θεμελιώδεις 
καί παράγωγες μονάδες 
0.6. Συστήματα μονάδων 
0.7 Άνυσμα (ή διάνυσμα) 

0.8 Μονόμετρα καί άνυσματικά μεγέθη 
0.9 Γενική διάκριση τών φυσικών μεγεθών 
0.10 Γραφικές παραστάσεις φαινομένου 
0.11 Κλάδοι τής Φυσικής - Μηχανική. 

1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

Α. Κινητική τού υλικού σημείου : 

1.1. Τλικό σημείο - άπόλυτο στερεό σώμα 
1.2 Κίνηση -*Ηρεμία - Κινητό 

1.3. Τροχιά υλικού σημείου - Διάστημα 

1.4. Εύθύγραμη καί ομαλή κίνηση 

1.5. Όρισμός τής στιγμιαίας καί τής μέσης ταχύτητος 
ενός ύλικού σημείου πού έκτελεΐ μία όποιαδήποτε εύθύγραμμη 

κίνηση. > , 

1. 6 Κίνηση εύθύγραμμη καί ομαλά επιταχυνόμενη 

1.7 Εύθύγραμμη καί ομαλά έπιβραδυνομένηκίνηση 

1.8 Απόδειξη τών σχέσεων : 8 = 1/2.γτ2 και 8 — υοτ + 
1/2 γτ2. 

1.9. Γενικός όρισμός τής στιγμιαίας καί τής μέσης 
ταχύτητος ενός κινητού. 

1.10 Γενικός όρισμός τής έπιταχύνσεως κινητού 

1.11 Αριθμητικά παραδείγματα 
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1.12 Όμαλή κυκλική κίνηση 

1.13 Γωνιακή έπιτάχυνση ω 

1.14 Έπιτρόχιος καί κεντρόμολος έπιτάχυνση 

1.15 Αριθμητικά παραδείγματα 

1.16 Αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων. Συνιστα- 
μένη (ή σύνθετη κίνηση δύο ή περισσοτέρων κινήσεων). 

1.17 Σύνθεση κινήσεως 

1.18 Ελεύθερη πτώση των σωμάτων 

1.19 Βολές 

1.20 Αριθμητικά παραδείγματα. 


Β. Στατική τοΰ ύλικοΰ σημείου : 

1.21 "Εννοια καί ορισμός της δυνάμεως 

1.22 Είδη δυνάμεων 

1.23 Χαρακτηριαστικά δυνάμεως. Γραφική παράσταση 

1.24 Στατική μέτρηση των δυνάμεων 

1.25 Σύνθεση (ή πρόσθεση) δυνάμεων πού επιδρούν 
σέ ένα υλικό σημείο 

1.26 Ανάλυση δυνάμεως σέ δύο συνιστώσες 

1.27 Σύνθεση πολλών δυνάμεων, πού έπιδροϋν στό 
ίδιο ύλικό σημείο μέ τή μέθοδο της άναλύσεως σέ ορθογώ¬ 
νιους άξονες. 

1.28 Ισορροπία δυνάμεων πού επιδρούν στό ίδιο ύλικό 
σημείο 

1.29 Αριθμητικά παραδείγματα. 


Γ' Δυναμική τοΰ υλικού σημείου : 

1.30 Πρώτο αξίωμα τοΰ Νεύτωνα ή αξίωμα της άδράνειας 

1.31 Δεύτερο άξίωμα τού Νεύτωνα ή Θεμελιώδης νόμος 
της Μηχανικής. 

1.32 Συμπεράσματα πού προκύπτουν άπό τήν εξίσωση 
Ρ = πι.γ (διερεύνησή της). 

1 .33 Μάζα - δυναμικού ορισμός της - μέτρησή της 

1.34 Τρίτο άξίωμα τοΰ Νεύτωνα ή άξίωμα δράσεως 
ή άντιδράσεως. 

1.35 Αδράνεια 

1.36 Μονάδες δυνάμεως 

1.37 Μονάδες μάζας 

1.38 Αριθμητικά παραδείγματα 

1.39 Κεντρομόλος δύναμη 

1.40 Φυγόκεντρη δύμαμη 

1.41 Αριθμητικά παραδείγματα 

1.42 Όρμή (ή ποσότητα κινήσεως) ενός ύλικοΰ σημείου 

1.43 "Ωθηση δυνάμεως 

1.44 Στροφορμή ύλικοΰ σηαείου 

1.45 "Εργο 

1.46 Ισχύς 

1.47 Μεγάλες μονάδες έργου 

1.48 Γενικά περί ένέργειας 

1.49 Μορφές μηχανικής ένεργείας 

1.50 Αριθμητικά παραδείγματα. 


2. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΤ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
Α. Κινητική τοΰ στερεού σώματος : 

2.1 Μεταφορική κίνηση στερεού σώματος 

2.2 Περιστροφική κίνηση γύρω άπό σταθερό άξονα 

2.3 Ροπή άδράνειας 

2.4 Αριθμητικό παράδειγμα 

2.5 Κινητική ένέργεια σώματος πού περιστρέφεται γύρο 
από σταθερό άξονα. 

2. 6 Συνθέτη (τυχαία) κίνηση στερεού σώματος - Κι¬ 
νητική ενέργεια 

2.7 Αριθμητικό παράδειγμα. 

Β . Στατική τοΰ Στερεοΰ Σώματος : 

^Θεμελιώδεις προτάσεις τής Στατικής 
Ή δύναμη είναι άνυσματικό μέγεθος πού όλι- 

Ροπή δυνάμεως 
Ζεύγος δυνάμεων 

Μεταφορά δυνάμεως παράλληλα προς τόν έαυτ' 
τ/ ώ (αναγωγή δυνάμεως ώς πρός Ινα σημείο) 

Ο ν £ ημα 7 ών Ρ °™ ν ^ Θεώ ρημα τοΰ ν&ή β ηοη 
•ί.ϊΛ Συνθήκες ισορροπίας στερεοΰ σώματος 


2.8 

2.9 
σθαίνει 

2.10 
2.11 
2.12 


2.15 Σύνθεση δύο παραλλήλων καί όμορρόπων δυνά¬ 
μεων 

2.16 Αποδείξεις σχέσεων Σ = Ε 1 + Ρ 2 καί 

Ρ1 ΒΓ 


Ρ2 ΑΓ 

2.17 Σύνθεση δύο άνίσων παραλλήλων καί άντιρρόπων 
δυνάμεων 

2.18 Σύνθεση δύο όμοεπιπέδων άλλά δχι παραλλήλων 
δυνάμεων 

2.19 Ισορροπία τριών όμοεπιπέδων δυνάμεων πού ένερ- 
γοΰν σέ τρία σημεία στερεοΰ σώματος 

2.20 Ανάλυση δυνάμεως σέ δύο συνιστώσες πού είναι 
παράλληλός της καί έχουν τήν ίδια φορά 

2.21 Ισορροπία στερεοΰ πού μπορεί νά περιστρέφεται 
γύρο άπό άξονα 

2.22 Σύνθεση πολλών παραλλήλων δυνάμεων 

2.23 Θεώρημα τοΰ κέντρου παραλλήλων δυνάμεων 

2.24 Αριθμητικά παραδείγματα. 

Γ'. Δυναμική τοΰ Στερεοΰ Σώματος : 

2.25 Θεμελιώδης νόμος τής περιστροφικής κινήσεως καί 
θεμελιώδης έξίσωσή της 

2.26 Γενικές παρατηρήσεις Διερεύνηση τής έξισώ- 
σεως 

2.27 Σφόνδυλος 

2.28 Στροφορμή υλικού σημείου καί στερεοΰ σώματος 
ώς πρός άξονα 

2.29 Γενικώτερη διατύπωση τής θεμελιώδους έξισώσεως 
τής περιστροφικής κινήσεως 

2.30 Αρχή τής διατηρήσεως τής στροφορμής ενός σώ¬ 
ματος 

2.31 Αριθμητικό παράδειγμα 

2.32 Έργο ροπής δυνάμεως 

2.33 Έργο ροπής ζεύγους δυνάμεων 

2.34 Ισχύς ροπής δυνάμεως 

2.35 Τσχύς ροπής ζεύγους δυνάμεων 

2.36 Αριθμητικά παραδείγματα 

2.37 Απλές μηχανές 

2.38 Βαρύτητα — Παγκόσμια έλξη 

2.39 Βάρος 

2.40 Επιτάχυνση τής βαρύτητας £ 

2.41 "Ενταση τοΰ πεδίου βαρύτητας τής γης 

2.42 Συνέπειες άπό τή σχέση Β = τη% 

2.43 Αριθμητικά παραδείγματα 

2.44 Ζυγός 

2.45 Ισορροπία τών στερεών σωμάτων στό πεδίο 
τής βαρύτητας 

2.46 Πυκνότητα καί ειδικό βάρος σώματος 

2.47 Αριθμητικά παραδείγματα 

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ 

3.1 Σύστημα σωμάτων —- Εσωτερικές καί εξωτερικές 
δυνάμεις — Απομονωμένο σύστημα 

3.2 Κέντρο βάρους ενός συστήματος σωμάτων 1 

3.3 Όρμή συστήματος σωμάτων 

3.4 Στροφορμή συστήματος σωμάτων 

3.5 Κρούση 

4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Α. Τριβή : 

4.1 Τριβή όλισθήσεως 

4.2 Στατική τριβή 

4.3 Τριβή κυλισεως — Συντελεστής τριβής κυλίσεως 

4.4 Δύναμη έλξεως — Συντελεστής έλξεως 

4.5 Σημασία της τριβής. 

Β'. Ελαστικότητα : 

σ< όματα — Πλαστικά σώματα — Νόμος 
του ΗΟΟΚ — Έλκυσμός 

Γ’. "Εξοδος ένός σώματος άπό τό πεδίο βαρύτητος 

γης ·· 

, , , Ταχύτητα διαφυγής — Περιφορά του σώματος γύρω 

απο τή Γη — Δορυφόροι. 
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Δ'. Ταλαντώσεις : 

4.9 Γενικοί ορισμοί 

4.10 Γραμμική αρμονική ταλάντωση ή απλή ταλάν- 
ωση 

4.11 Εξαναγκασμένη ταλάντωση — Συντονισμός 

4.12 Στροφική αρμονική ταλάντωση 

Ε'. Κίνηση ΰλικοϋ σημείου που συνδέεται μέ ελα¬ 
τήριο : 

4.13 Εΰρεση τοϋ είδους της κινήσεως 

ΣΤ'. Ισοδυναμία μάζας καί ένεργείας : : 

4.14 Εξίσωση τοϋ ΕϊηδΙβΐη. 

Ζ'. Μεταβολή τής μάζας ένός σώματος μέ τήν ταχύ¬ 
τητά του : * 

4.15 Σχέση μάζας καί ταχύτητας ένός σώματος 

β) ΥΛΗ Β' ΤΑΞΕΩΣ 

1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 

1. Ιδιότητες των ρευστών 

2. Περιεχόμενον της Μηχανικής των ρευστών. 

Α. 'Υδροστατική : 

1. 'Η έννοια τής πιέσεως — Μονάδες πιέσεως 

2. Διεύθυνση δυνάμεων που έξασκοϋν τά υγρά 

3. 'Υδροστατική πίεσις — Θεμελιώδης νόμος τής 'Υδρο- 
στατικής — Θεμελιώδες Θεώρημα τής υδροστατικής 

4. Ισορροπία ύγροϋ εντός συγκοινωνούντων δοχείων 

5. Ισορροπία μή μιμνυομένων υγρών έντός ένός δο- 
χείου 

6. Ισορροπία δύο υγρών μή μιγνυομένων έντός συγκοι- 
νωνούντων δοχείων 

7. Δυνάμεις πού έξασκοϋνται άπό ύγρά 

8. Αρχή τοϋ Ραβο&Ι — Εφαρμογές 

9. "Ανωση — Αρχή τοϋ Άρχιμήδους — Αντίστροφον 
τής άρχής τοϋ Άρχιμήδους — Ισορροπία στερεών σωμάτων 
πού τοποθετούνται σέ ύγρά 

10. Πλεύση καί είδη αύτής 

11. Μέτρησις τής πυκνότητας τών στερεών καί υγρών. 
Ασκήσεις άπό δλες τις ενότητες. 

Β'. Αεροστατική : 

1. Γενικά χαρακτηριστικά τών άερίων 

2. Πιέσεις τών άερίων 

3. Ατμόσφαιρα καί άτμοσφαιρική πίεσις 

4. Μέτρησις τής άτμοσφαιρικής πιέσεως 

5. Μεταβολές της άτμοσφαιρικής πιέσεως 

6. "Οργανα μετρήσεως πιέσεων (Βαρόμετρα - Μανόμετρα) 

7. Νόμος τών Βοαίβ - ΜίΐηοΙΙβ (Μεταβολή τοϋ όγκου 
άερίων λόγω μεταβολής της πιέσεως). 

8. Μεταβολή τής πυκνότητας τών άερίων μετά τής πιέσεως 

9. Νόμος του 0«11οη. 

10. Άνωση - Αερόστατα 

11. Σιφώνιον 

12. 'Υδραντλίαι - Άεραντλίαι 
Ασκήσεις άπό όλες τις ένότητες. 

Γ. 'Υδροδυναμική - Αεροδυναμική : 

1. Γενικά περί ροής 

2. Νόμοι ροής (νόμος συνεχείας - Νόμος ΒθΜίοιιΙΙί - 
Εφαρμογές του Νόμου του ΒβΓηοιιΙΙί). 

3. Εσωτερική τριβή - Ιξώδες 

4. Αντίσταση σωμάτων πού κινούνται μέσα σε ρευστά - 
πτώση σωμάτων μέσα στόν άέρα. 

5. Δυναμική άνωση. 

Ασκήσεις άπό δλες τις ένότητες. 

Δ. Μοριακά φαινόμενα : 

1. Μοριακαί δυνάμεις 

2. Σίφων 

3. Τριχοειδή φαινόμενα 

4. Διαλύματα 

5. Διάχυσις - Διαπίδυσις - "Ωσμωσις. 

6. Κίνησις ΒίΌ\νη. 


2 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Α. Θερμότητα : 

1. Θερμοκρασία - Θερμότητα 

2. Θερμόμετρα - Θερμομετρικές κλίμακες 

3. Διαστολή τών στερεών 

4. Διαστολή τών 'Υγρών - Διαστολή τοϋ νεροΰ 

5. Διαστολή τών άερίων - Νόμοι ιδανικών άερίων 

6. Θεμελιώδης νόμος τής Θερμιδεμετρίας 

7. Θερμοχωρητικότητα σώματος. 

8. Θερμιδόμετρα (μέτρηση ειδικής θερμότητας μέ τη 
μέθοδο τών μειγμάτων - Εΰρεση τής θερμοχωρητικότητας 
Θερμιδομέτρου). 

9. Ατομική θερμότητα - Νόμος ί)ιι1οη£ καί ΡβΙίΙ 

10. Πηγές θερμότητας 

11. Μεταβολές καταστάσεως τών σωμάτων καί νόμοι 
αυτών. 

12. Τρόποι διαδόσεως τής θερμότητας. 

Ασκήσεις άπό όλες τής ένότητες 

Β. Θερμοδυναμική : 

1. Μετατροπή μηχανικής ένεργείας σέ θερμότητα 

2. Πρώτο Θερμοδυναμικό άξίωμα 

3. Μετατροπή τής θερμότητας σέ έργο 

4. Δεύτερο Θερμοδυναμικό άξίωμα 

5. Αρχή ύποβαθμίσεως τής ένεργείας 
Ασκήσεις άπό όλες τις ένότητες. 

4. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΤΑΞΗ : Ά & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' & Β' 

1. ώρα τήν έβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
α) Τμήματα Άρρένων : 

1. Ασκήσεις μέ κινησιολογική βάση τό ρυθμό : Βαδίσεις, 
μετατοπίσεις, δρόμοι, άναπηδήσεις, άλματα. 

Ελεύθερες άσκήσεις πρός όλους τούς άξονες καί τά επίπεδα 
Συνασκήσεις καί άσκήσεις για τήν έπιτυχία προκαθορισμένου 
σκοπού 

Ασκήσεις καί συνασκήσεις μέ χρησιμοποίηση κινητών 
ή σταθερών γυμναστικών όργάνων. 

Ασκήσεις μέ σφαίρες, κοντούς, σχοινάκια, έμπόδια, 
στρώματα, κορίνες, πλινθία, σχοινιά άναρριχήσεως, δο¬ 
κούς, μονόζυγα δίζυγα, πολύζυγα, δυναμόμετρα, βάρη, άνα- 
πηδητήρια κλπ. 

2. Αγωνιστική γυμναστική. 

Ασκήσεις καί στά έξι (6) αγωνίσματα. Διδασκαλία όλο- 
κληρωμένων προγραμμάτων. Καλυτέρευση τής άτομικής 
τεχνικής. Προπόνηση ομάδας Όργάνωση άγώνων. 

3. Παιχνίδια - Αθλοπαιδιές. 

Διδασκαλία γυμναστικών - ψυχαγωγικών παιχνιδιών καί 
παιχνιδιών για τήν εισαγωγή στήν προπόνηση τών άθλοπαι- 
διών. 

Διδασκαλία γιά τήν ολοκλήρωση τής άτομικής τεχνικής καί 
τής τακτικής τής ομάδας στις βασικότερες άθλοπαιδιές. 
Κανονισμοί. Συγκρότηση καί προπόνηση ομάδας. Όργάνωση 
άγώνων. 

4. Κλασσικός άθλητισμός. 

Διδασκαλία τών καταλλήλων, γιά τήν ήλικία τών μαθητών, 
άγωνισμάτων. Καλυτέρευση τής τεχνικής στά κυριότερα άγω- 
νίσματα δρόμου, άλματος καί ρίψεως. Διδασκαλία τής τε¬ 
χνικής τών σκυταλοδρομιών καί τών κανονισμών όλων τών 
άγωνισμάτων. Επιδίωξη έπιτεύξεως άτομικής έπιδόσεως 
άπό τούς μαθητές σέ ένα ή περισσότερα αγωνίσματα. Συ¬ 
γκρότηση καί προπόνηση ομάδας. Όργάνωση. άγώγων. 

5. Κολύμβηση . 

Διδασκαλία όλων τών ειδών κολυμβήσεως καί τελειο¬ 
ποίηση τής άτομικής τεχνικής. Τακτική ομαδικής κολυμ¬ 
βήσεως - Κανομισμοί. Επιδίωξη έπιτεύξεως ατομικής, έπι¬ 
δόσεως σέ ένα ή περισσότερα άγωνίσματα.Πρακτική εφαρ¬ 
μογή τής τεχνικής άναπνοής καί τής ναυαγοσωστικής. 
Συγκρότηση καί προπόνηση ομάδας. Όργάνωση άγώνων. 
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(>. Λοιπά αθλήματα. 

"Οπου οί συνθήκες το επιτρέπουν οί μαθητές διδάσκον¬ 
ται καί επιδίδονται σά ναυτικά, χιονοδρομικά, ορειβατικά 
αεροναυτικά κλπ. αθλήματα. Κατά την διδασκαλία των 
αθλημάτων αυτών επιδιώκεται ή τελειοποίηση τής τεχνικής, 
ή έκμάθηση τής τακτικής καί των κανονισμών, ό σχηματισμός 
ομάδων, άνάλογα μέ την κλίση τών μαθητών, καί ή οργάνωση 
άγώνων. 

7. Ελληνικοί χοροί 

Διδασκαλία τών πανελλήνιων χορών καθώς καί άλλων 
χορών άπό διαφορές περιοχές τής Ελλάδος καί ιδιαίτερα 
τής περιοχής, οπού βρίσκεται ή Σχολή. 

Σχηματισμός συγκροτήματος λαϊκών χορών άπό μαθητές, 
β) Τμήματα Ηηλέων 

1. Ασκήσεις μέ κινησιολογική βάση τό ρυθμό 
Βαδίσεις, μετατοπίσεις, δρόμοι, αναπηδήσεις, άλματα. 
Ελεύθερες ασκήσεις πρός όλους τούς άξονες καί τά επί¬ 
πεδα. Συνασκήσεις καί άσκήσεις για την επιτυχία προκα¬ 
θορισμένου σκοποΰ. 

Ασκήσεις καί συνασκήσεις μέ τη χρησιμοποίηση κινη¬ 
τών ή σταθερών γυμναστικών οργάνων. Ασκήσεις μέ σφαίρες 
κοντούς, σχοινάκια, κορδέλες, στεφάνια, εμπόδια, στρώ¬ 
ματα, κορίνες, πλινθία, δίζυγα, πολύζυγα, άναπηδητήρια 
κ.τ.λ. 

2. Αγωνιστική γυμναστική 

Ασκήσεις καί στα τέσσερα (4) αγωνίσματα. Διδασκα¬ 
λία ολοκληρωμένων προγραμμάτων, Καλυτέρευση τής «ατο¬ 
μικής τεχνικής. Προπόνηση ομάδας. Όργάνωση άγώνων. 

3. Ρυθμική άγωνιστική γυμναστική 

Ασκήσεις μέ κορίνες, μπάλες, στεφάνια, σχοινάκια, καί 
κορδέλες. Διδασκαλία όλοκληρομένων προγραμμάτων στα 
διάφορα όργανα καί εκμάθηση τών κανονισμών. Προπόνηση 
ομάδας. Όργάνωση άγώνων. 

4. Παιχνίδια - Αθλοπαιδιές 

Διδασκαλία γυμναστικών - ψυχαγωγικών παιχνιδιών καί 
παιχνιδιών για τήν εισαγωγή στή προπόνηση τών άθλοπαι- 
διών. 

Διδασκαλία για τήν ολοκλήρωση τής άτομικής τεχνικής καί 
τής τακτικής τής ομάδας στις βασικότερες άθλοπαιδιές. 
Κανονισμοί. Συγκρότηση καί προπόνηση όμάδας. Όργά¬ 
νωση άγώνων. 

5. Κλασικός άθλητισμός 

Διδασκαλία τών κατάλληλων, για τήν ήλικία τών μαθη¬ 
τριών τών σχολών, άγωνισμάτων. Καλυτέρευση τής τεχνι¬ 
κής στά κυριότερα άγωνίσματα δρόμου, άλματος καί ρίψεως. 
Διδασκαλία τής τεχνικής τών σκυταλοδρομιών καί τών κα¬ 
νονισμών όλων τών άγωνισμάτων. Επιδίωξη έπιτεύξεως 
άτομικής έπιδόσεως άπό τις μαθήτριες σέ ένα ή περισσότερα 
άγωνίσματα. Συγκρότηση καί προπόνηση όμάδας. Όργά¬ 
νωση άγώνων.... 

6. Κολύμβηση 

Διδασκιαλία όλων τών ειδών κολυμβήσεως καί τελειο¬ 
ποίηση τής άτομικής τεχνικής. 

Τακτική ομαδικής κολυμβήσεως - κανονισμοί. Επιδίωξη 
έπιτεύξεως άτομικής έπιδόσεως σέ ένα ή περισσότερα άγω¬ 
νίσματα. Πρακτική έφαρμογή τής τεχνητής άναπνοής καί 
τής ναυαγοσωστικής. Συγκρότηση καί προπόνηση όμάδας. 
Όργάνωση άγώνων. 

7. Λοιπά άθλήματα 

"Οπου οί συνθήκες τό έπιτρέπουν οί μαθήτριες διδάσκον¬ 
ται καί έπιδίδονται σέ ναυτικά, χιονοδρομικά, όρειβατικά 
άεροναυτικά κ.τ.λ. άθλήματα. Κατά τή διδασκαλία τών άθλη- 
μάτων αύτών έπιδιώκεται ή τελειοποίηση τής τεχνικής, ή 
έκμάθηση τής τακτικής καί τών κανονισμών, ό σχηματισμός 
ομάδων, άνάλογα μέ τήν κλίση τών μαθητριών, καί ή οργά¬ 
νωση άγώνων. 

8. Ελληνικοί χοροί 

Διδασκαλία τών πανελληνίων χορών καθώς καί άλλων 
χωρών άπό διάφορες περιοχές τής Ελλάδας καί ιδιαίτερα 
τής περιοχής δπους βρίσκεται ή Σχολή. 


Σχηματισμός συγκροτήματος Λαϊκών χορών άπό μαθή¬ 
τριες. 

5. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΑΞΗ : Λ' καί Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' καί Β' 2 ώρες 

τήν εβδομάδα 

α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗ¬ 
ΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
υΝΙΤ Ο.Ι 

1.1 Α...Απ... 

1.2 ΤΡίδ 18 £>.../Αη... 

1.3 ΤΡβ... ίδ... 

1.4 ΡταοΙίοηδ 8 ιη 1 νβΐυβδ 

1.5 Ροππιιΐοβ ίΐηιΐ πιπίΡβιιιπΙίοβΙ ρβοββδδβδ 

1.6 8γΐΐΐΡο]δ 

1.7 ΤΡβ ΟβββΡ ΑΙρΡβΡβί 
νοββΡυΙβΓΥ 
ΕχβΓβίδβδ 

υΝΙΤ 0.2 

2.1 ΤΡβ Ροχ ίδ 2 οιώ 1οη£, 1.5 βπι χνϊίΐβ βηά 1 επί Ρί^Ρ 

2.2 ΧΥΡπΙ ίδ ίΡβ άίδίβηββ... 

2.3 ΤΡβ Ρβί^Ρί οί Ηιβ οπγ ίδ... 

2.4 ΤΡβ οηγ ίδ... Ρί&Ρ 

2.5 Μβ3δΐΐΓΪη£ ιιηϊΐδ 
ΥοοηΒιιΙηγυ 
ΕχβΓβίδβδ 

ΌΝΙΤ 0.3 

3.1 ΤΡβ δΡπρβ οί ί,Ρβ ρίδίοη ίδ βγ1ΐη<ΐΓΪβ3ΐ 

3.2 Τΐιβδβ 3Γβ ββΙίρβΓδ. ΤΡβΪΓ δΡαρβ ίδ Ιγιηπ^ιιΙηγ 

3.3 Νοαηδ βικί πάΐββΐίνβδ 
νοβοΡοΙοιν 
ΕχβΓβίδβδ 

β) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
υΝΙΤ Μ.4 

4.0 ΤββΡηίβπΙ 0Γ3λνίη§ 

4.1 Είηβδ 3ΐΐ(1 Εβ11βπη§ 

4.2 Ρΐ3ηβ ίί^υΓβδ βίβ 

4.3 Ρί^ΟΓβδ 

4.4 (^113<ΐΓίΐ3ίβΓ3ΐ8 

4.5 Κβ^ιιΙβΓ Ρο1γ£οηδ 
νοβ3Ρυΐ3Γγ 
ΕχβΓβίδβδ 

υΝΙΤ Μ.5 

5.1 Εη§ίηββΓΪη£ ΜβίβΓΪβΙδ 

5.2 Ιί’δ ΓΠ3(1β οί ββδί ΐΓοη 

V 0ββΡΐΐΐ3Γγ 

ΕχβΓβίδβδ 

υΝΙΤ Μ.6 

6.1 ΙΓβ ηΐ3(1β οί δίββΓ 

6.2 ΤΡβ ριίΓροββ οί Ιοοίδ 

6.3 ΤΡβ ρβΓίδ οί δοπιβ Ιοοίδ 

V 0β3Ρΐΐΐ3Γγ 
ΕχβΓβίδβδ 

υΝΙΤ Μ.7 

7.1 δοπιβ οί,ΡβΓ Ιθ(1β 
νοββΡπΙπΓΥ 
ΕχβΓβίδβδ 

υΝΙΤ Μ.8 

8.1 - 8.4 ί οίηίη£ πιβίΡοΟδ 

νοβ3Ρυΐ3Γγ 

ΕχβΓβίδβδ 

υΝΙΤ Μ.9 

9.1 Ηθ\ν (Ιοβδ 3 03Γ ννΟΓίίΡ 

9.2 ΤΡβ βγβ!βδ οί ορβΓβΙίοη ίη α 4-δΐΓθΡβ βη^ίηβ 

9.3 ΤΓβηβιηίδδίοη 

9.4 δίββΓΪηβ 

9.5 ΕΙββΙπβδ 

9.6 Βθ(1γ\νθΓίί 

9.7 δυβρβηδΐοη 

9.8 λΥΡββΙδ, ίγρβδ 3ηά Ρβπΐιβδ 
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9.9 Ηθ\ν (Ιθβ8 3 ΟβΓ δΙβΓίΡ 
νοοίώυίβι-γ 
ΕχβΓΟΪδβδ 

- υΝΙΤ Μ. 10 

Αϊγ Οοη<ΙϊΙϊοηϊη§ 
νοοβΚιιΙβΓγ 
ΕχβΓΟΪδβδ 

γ) ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΟΝΙΚΟ 
υΝΙΤ Ε.4 
ννκ&ί’δ β1βθΐΓΪθϊΙγ? 

4.1 Μ.νΙΙοι· 

4.2 Ναοΐβϊ 

4.3 Αΐοπιϊο Μ&88 3Π(1 ΝϋπιΡβΓδ 

4.4 01ΐ3Γ£β8 Οί 310ΓΠ8 

4.5 Αί,Ιβοΐϊοη 3η<1 Γβριιΐδϊοη 6βΙ\νββη Ρο<ϋοδ 
νοοεώυΙβΓΥ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ Ε.5 

\νΐι&1 ίβ βίβοίπο οϋπ-βηΐΡ 

5.1 Ροΐβηίϊβΐ (ΙϊίίβΓβηοβ 

5.2 υχιϊί.8 οί ιηβ&δυΓβπιβηΙ 

5.3 ΡβοΙοΓδ οί ΓβδϊδΙβηοβ 

5.4 λΛΙιϊοΙι 3Γβ Ηιβ ΒοιίΓΟβδ οί β1βοΙποϊίγΡ 
νθ03ΐ)Ιΐΐ8Γγ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ Ε.6 
Οβρίΐϊο 8γηΐΙ)θΐ8 

ν003ΐ)0]8Γγ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ Ε.7 
Εΐβοίτϊο ΟΪΓοπΐΙδ 

7.1 \νΐιίο1ι 8Γβ Ηιβ Ιγρβ8 οί βίβοίπο οΪΓοαίΙδΡ 

7.2 \Υ1ΐ3ΐ 3 οθ 8 ά.ε. 8Π<1 3.ο. ηαββηΡ 
V008ΐ)Ιΐΐ8Γγ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ Ε.8 

8.1 \νΐιχο1ι 3 Γ 6 Ιΐιβ βίίβοίδ οί Εΐβοίπο ΟυΓΓβηίΡ 

8.2 ΤΕβηη&Ι ΕίίβοΙδ 

8.3 Ευηιίηοιίδ βίίβοίδ 

8.4 Μβ^ηβίϊο βίίβοίδ 
νοο85υΐ3Γγ 
ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ Ε.9 

9.1 ϋ.Ο. Μβ&8ΐΐΓΪη§ ΙηδΙππηβηΙδ 

9.2 Α.Ο. Μβ3δΐΐΓΪη£ ΙηδΙππηβηΙδ 
νοοβ1)υΐ3Γγ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ Ε.10 
ΕΙβοίΓΪοβΙ Μοοίιϊηβδ 
Γ ΓΓ8ηδίθΓΠ1βΓ8 

νθ03ΐ)Ιΐΐ8Γγ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ Ε.11 

11.1 ννΐιβΐ ϊδ βΙβοίΓοηϊοδΡ 

11.2 Ββδϊο ί,βηπδ 

ϊ«ϊηφιο1θΓ8 
ίϊ. ΟβρΟΟΪΙΟΓδ 
ϊϋ. ΑηηρΙϊίϊβΓδ 

ϊν. Β1θθ1ί (1Ϊ3^Γ8Γη8 . , 

ν. ΟοηάηοίοΓδ - ΙηδυΐβΙοΓδ -- δβπποοηιΙαοίΟΓδ 

νοο&1>υΐ3Γγ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ Ε.12 

Μογθ ηΐχηιί βΙβοίΓοηϊοβ 

12.1 ΤΕβ ]ηηοίϊοη (Βο<1β 

12.2 Ροϊηί-οοηίβοί (ΗοοΙβδ 

12.3 ΤΓβηβϊδΙοΓ οϊιοαϊΐδ 
νοο3ΐ>υΐ8Γγ 
ΕχβΓΟΪδβδ 


ΙΙΝΙΤ Ε.13 

ΕΙβοΙι-οηϊο Ιπ5βδ 

13.1 ΟοηδΙηιοίϊοη 

13.2 8γπι5ο1δ \νβ ηββ ϊη οΪΓοαίί <ΙΪ88Γβι:η8 

13.3 Αρρίϊοβίϊοηδ οί ΕΙβοίΓοηϊο Τυΐιβδ 

νοο8ΐ>υΐ8Γγ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ Ε.14 

ΡΓ3θΙϊοβ1 Αρρίϊοβίϊοηδ οί ίΐιβ Τίώβ 

14.1 Ηαιΐϊο όοιηιηαηϊοβίϊοη 
V008ΐ)Ιΐΐ3Γγ 
ΕχβΓΟΪδβδ 

ΙΙΝΙΤ Ε.15 

15.1 Ηο\ν ΊΎ \νοΓΐ<8 

15.2 ΟϊβίζΓβΓηδ οί δοιιη«Ι βηιΐ νϊδϊοη ΐΓβηβιηϊδδίοιι ηη(1 
ΓβοβρΙϊοη 

νοοβΙ)ΐιΐ8Γγ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ Ε.16 

ΤΓβηβιηϊδδίοη βηιΐ (ΙϊβΙπΕυΙϊοη 8γβ1βπΐ8 

16.1 Εγοιώ Ηιβ ρο\νβΓ βίβΐϊοη Ιο ΐΚβ δβΓνϊοβ οοηηβοϋοη 

16.2 Ρο\νβΓ οβΡΙββ 8η(1 ΐΗβΪΓ ϊηδίβΐΐβΐϊοη 

16.3 δχνϋοΗίη^ οΪΓουϊίδ ίοΓ λνϊπη# ϊηδίηΐΐθΐϊοηδ 

16.4 Τγρβ8 οί οββίβδ 
νοοβ6ιιΐ8Γγ 
ΕχβΓΟΪδβδ 

8) ΤΜΗΜΑ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΙΙΝΙΤ 0.4 

ΑΓοΙιϊΙοοΙϋΓβΙ ϋτβννϊη^ 

4.1 ΑΓοΗϋβοΙιΐΓβΙ 8γπ)6ο1δ 

4.2 8γΠΐΙ)θΐ8 Οί ΠΓΙβΙβΓΪβΙδ 

4.3 8γιη6οΙδ Ιογ \νΐη(1ολνβ βηίΐ ιΙοοΓδ 
νοο36υ1βΓγ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ 0.5 

ΒυϊΜϊη^ ΟοηδΙπιοΙϊοη ΩβΙβ 

5.1 81οηβ\νοΓΐί 

5.2 ΒποΙίννοΓίί 

5.3 Κοοίδ αηϋ ΠοοΓβ 

5.4 δηρβΓνϊδϊοη οί οοηδίπιοίϊοη 

νοοβΕιιΙβΓΥ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ 0.6 

ΑΓοΗϊΙβοΙηΓβΙ ΕΙβπιβηΙδ 

6.1 ΑΓοΗϊΙβοίαΓβΙ ΕΙβπιβηΙδ 

6.2 ΤΕβ υΐΠϊΐ3ΓΪ3η Είβιηβηί 

6.4 ΑββΙΙιβΙϊο ΕΙβπιβηΙ 
νοοβΒυΙβΓΥ 
ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ 0.7 

ΡουηοΙβίϊοηδ, ίοοίίηβδ, ρϊΐβδ, βοϊ! ιηβοΗβηϊοδ - 1 

7.1 8θϊ1 Ιγρβδ, οΙΐβΓΗΟΐβΓΪδΙΪΟδ 8Π(1 ρΓΟρβΓίϊβδ 
νοο36ηΐ8Γγ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ 0.8 

Ροιιηϋβίϊοηδ, ίοοίίη^δ, ρϊΐββ, δοϊΐ ηιβοΐιβηϊοδ - II 

8.1 Τγρβ8 Οί δΟΪΐδ 8Π(1 ΙΙΐβΪΓ ρΓΟρβΓίϊθδ 

8.2 ΡΠβδ 8Π(1 ΙΗοΪΓ (Ι8ΐ8 
νθ036υΐ3Γγ 
ΕχβΓΟΪδβδ 

ΟΝΙΤ 0.9 

ΡοηηάβΙϊοηδ, ίοοίϊηρ, ρϊΐβδ, δοϊΐ ηιβοίχβηϊοδ - III 

9.1 ΡοοΙϊη^δ 

9.2 Ροηηίΐβΐϊοηβ 

9.3 Ηονν Ιο πιβίίβ η Ραϊΐάϊη^ ΐ8γουί 

νοοβΡαΙβΓΥ 

ΕχβΓΟΪδβδ 
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υΝίτ ο.ιο 

ΒιιίΜίη§ πιβίβπβίδ - I 

10.1 Κϊηάδ οί ΐΐΐ&1βπ3ΐ8 

10.2 ΟΙββδϊίϊββΙϊοη οί ιηβΙβΓΪβΙδ 
νοο,3ΐ)αΐ3Γν 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝίτο.ιι 

ΒυϊΜϊη^ ιηβΙβΓΪβΙδ - II 

11.1 ννοοΟ 

11.2 υββδ οί νβΓΐουβ Ιίϊηάδ οί ννοοά 

11.3 01388 

11.4 ΟβΓίβϊη θ1ΐ3Γ3θ1βΓ18ΐίθ8 3η(1 118Θ8 οί Π13ΐβΓί3ΐ8 
νοο3ΐ)υΐ3Γγ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ 0.12 

ΟβιηβηΙ 3η<1 ΟοηοΓβΙβ 

12.1 ΡοΓίΙηηΟ ββπιβηΐ 

12.2 ΟβιηβηΙ ρηχίαβίϊοη 

12.3 ΟβιηβηΙ ιηαίπη^ ΙβοΚηϊηαβδ 

12.4 \ΥβΙ ΡΓ00688 

12.5 ϋΓγρΓΟΟβ88 

12.6 ΟβιηβηΙ Ιβδίϊη# 

12.7 Τγρβδ οί ΟβπιβηΙ 

12.8 Ηονν ϊΐ \νοΓΐί8 
νοο3ΐ>υΐ3Γγ 
ΕχβΓΟΪδβδ 

υΝΙΤ 0.13 

ΤΓβηβροΓίβΙϊοη βηά ΐΓβίίίο 

13.1 ΤΓ3η8ροΓΐ3ΐίοη πιββηδ 

13.2 Τγρβ8 οί ΐΓβηδροΓίβίϊοη ιηββηδ 

13.3 ΤΓ3Ϊίίθ ϋ3ί,3 

13.4 Τυπιϊη£ δρβοβδ, βοοβδβ τοβάβ, ογο88Ϊπ§ 3η<1 

ΐηηοΐϊοηδ 

νοο3ΐ>υΐ3Γγ 

ΕχβΓΟΪδβδ 

6. ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΑΞΗ : Α' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' 

1 ώρα τήν έβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙ¬ 
ΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1. Τό πρόβλημα τοϋ εργατικού άτυχήματος. 

1-1 Γενικότητες - ' Ορισμός τοϋ έργατικοΰ άτυχήματος 

1-2 Έκτασι τοϋ έργατικοΰ άτυχήματος 
1-3 Επιπτώσεις άπό τό εργατικό άτύχημα 

1- 4 Μελέτη των έργατικών άτυχημάτων 

2. Οί αίτιες των έργατικών άτυχημάτων 

2- 1 Γενικά 

2— 2 Αίτιες των άτυχημάτων 

3. Γιατί πρέπει νά προλαμβάνωνται τά έργατικά άτυχήματα. 

3- 1 Γενικά 

3-2 Λόγοι άνθρωπιστικοί 

3— 3 Λόγοι οικονομικοί 

4. Πώς προλαμβάνονται τά άτυχήματα. 

4- 1 "Ολα σχεδόν τά άτυχήματα μποροΰν νά προληφθοΰν 

4-2 Πώς προλαμβάνονται τά άτυχήματα 

4-3 Κανόνες γιά τήν άσφαλή έκτέλεσι της έργασίας 
4-4 Πώς έπιτυγχάνεται τό άσφαλές περιβάλλον της 
έργασίας 

4- 5 Οί κανόνες άσφαλείας. 

5. 'Η καθαριότητα καί ή τάξι στην έργασία. 

5- 1 'Η καθαριότητα καί ή τάξι έξασφαλίζει υγεία καί 

μείωσι τών άτυχημάτων. 

5- 2 Πώς έξασφαλίζεται ή καθαριότητα καί ή τάξι. 

6. Ατομικά μέσα προστασίας. 

6- 1 Γενικά 

6- 2 Τά διάφορα ατομικά μέσα προστασίας 

7. Οί πτώσεις. 

7- 1 Γενικά 


7- 2 Πώς άποφεύγονται οί πτώσεις 

8. Οί φορητές κλίμακες. 

8- 1 Γενικά 

8-2 Πώς θά άναγνωρίσωμε τά έπικίνδυνα σημεία μιας 
σκάλας 

8- 3 Πώς θά άποφύγωμε τις έπικίνδυνες ένέργειες 

9. Μεταφορά καί άνύψωσι υλικών καί αντικειμένων. 

9- 1 Γενικά 

9-2 'Η σωστή μέθοδος άνυψώσεως καί μεταφοράς βαρέος 
άντικειμένου 

9-3 Πρόσθετες συμβουλές γιά τήν μεταφορά αντικειμένων 
μέ τά χέρια 

9- 4 Συμβουλές γιά τήν άσφαλή μετακίνηση αντικειμένων 

μέ μηχανικά μέσα 

10. Τά έργαλεΐα 

10- 1 Γενικά 

10-2 Πώς προλαμβάνονται οί τραυματισμοί άπό τά 
έργαλεΐα 

10- 3 Συμβουλές γιά τήν άσφαλή χρήσι τών φορητών 

ήλεκτρικών έργαλείων 

11. Τά μηχανήματα. 

11-1 Γενικά 

11- 2 Γενικοί κανόνες άσφαλείας γιά τά μηχανήματα 

11- 3 Οί προφυλακτήρες τών μηχανημάτων 

12. Οί κίνδυνοι άπό τό ήλεκτρικό ρεϋμα. 

12- 1 Γενικά 

12- 2 Κίνδυνοι 

13. Χημικές ούσίες. 

13- 1 Γενικά 

13-2 Οί τρεις κίνδυνοι τών χημικών ούσιών καί οί τρόποι 
προστασίας άπό αυτούς 

13- 3 Οί κυριώτερες χημικές ούσίες 

14. Πυρκαϊά. 

14- 1 Γενικά 

14-2 Πώς προκαλεΐται ή πυρκαϊά 

14-3 Οί αίτιες τής πυρλαϊής 
14-4 Οί κατηγορίες τής πυρκαϊάς 
14-5 Πώς καταπολεμείται ή πυρκαϊά 
14-6 Λίγα λόγια γιά νά γνωρίσωμε τούς πυροσβεστήρες 
14-7 "Αλλα μέσα κατασβέσεως της πυρκαϊάς 
14-8 Πώς θά ένεργήσωμε σέ περίπτωση πυρκαϊάς 
14-9 Πώς θά άποφύγωμε τις αιτίες πυρκαϊάς στήν έργα¬ 
σία 

14- 10 Εκρήξεις 

15. Ατομική καθαριότητα. 

15- 1 Γενικά 

15-2 Πόσα εΐδη λουτρών έχομε 

15-3 Επίδραση τοϋ λουτροΰ στόν άνθρωπο 

15-4 Κάθε πότε πρέπει νάλούζωμε τό κεφάλι 

15-5 Κάθε πότε πρέπει νά κάνωμε λουτρό 

15-6 Καθαριότητα στόματος-δοντιών 

15-7 Καθαριότητα προσώπου, χεριών, ποδιών 

15-8 Μέσα καθαριότητος 

15- 9 Θαλάσσια λουτρά 

16. Ενδυμασία 

16- 1 Γενικά 

16-2 Τί άπαιτήσεις έχομε άπό τά ένδύματα 

16- 3 Τί πρέπει νά φοροΰμε τόν χειμώνα καί τί τό καλοκαίρι 

17. Διατροφή. 

17— 1 Γενικά 

17-2 Ανάγκες διατροφής 

17-3 Όργανικές θρεπτικές ούσίες 
17-4 Βιταμίνες 

17-5 Ανόργανες θρεπτικές ούσίες 
17-6 Κανόνες ύγιεινής διατροφής 
17-7 Οινοπνευματώδη ποτά 

17- 8 Κάπνισμα 

18. Πρώτες Βοήθειες 

18— 1 Γενικά 

18-2 Συχνότης 

18-3 Κακώσεις 
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18-4 Κακώσεις οστών 

18-5 Μεταφορά τραυματία 

18- 6 Τεχνητή αναπνοή 

19. Επαγγελματικές άσθένειες. 

19— 1 Γενικά 

19-2 Επαγγελματικές άσθένειες πού προκαλοϋνται άπό 
τήν άκατάλληλη θερμοκρασία καί υγρασία 

19—3 Θόρυβος 

19-4 Ραδιενέργεια 

19—5 Πνευμοκονιώσεις 

19- 6 Μολυβδίασι 1 

20. Οί υγιεινές καί καλές συνθήκες εργασίας 

20- 1 Γενικά 

20-2 'Η καλή ψυχική διάθεσι των εργαζομένων 

20-2 'Ο κατάλληλος φωτισμός στους χώρους εργασίας 

20-4 'Ο κατάλληλος αερισμός στους χώρους έργασίας 

20-5 'Η κατάλληλη θερμοκρασία στους χώρους έργασίας 

20-6 'Η σωστή χρησιμοποίηση των χρωμάτων 

20- 7 'Η καθαριότητα καί ή συντήρησι των κτιρίων καί 

των εγκαταστάσεων υγιεινής 

β) ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟ¬ 
ΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕ¬ 
ΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

21. Ειδικοί κίνδυνοι στά μηχανουργεία 

21- 1 Γενικά 

21-2 Τόρνοι 

21-3 Φραΐζες 

21-4 Δράπανα 

21-5 Τροχοί 

21-6 Πλάνες 

21- 7 Μηχανήματα λειάνσεως (ρεκτιφιέ) 

22. Ειδικοί κίνδυνοι στά σιδηρουργεία καί λεβητοποιεία 

22- 1 Γενικά 

22-2 Εργασία στο καμινευτήριο 

22-3 Εργασία στους λέβητες 

22-4 Ψαλίδια ηλεκτρονικά καί χειροκίνητα 

22-5 Μηχανήματα κάμψεως έλασμάτων 

22-6 Πριόνια ήλεκτροκίνητα 

22- 7 Πρέσσες 

23. Ειδικοί κίνδυνοι στίς συγκολλήσεις 

23- 1 Γενικά 

Α' Εργασίες Όξυγονοκολλήσεως : 

23-2 Φιάλες άερίων 

23-3 Μανομετροεκτονωταί 

23-4 Ελαστικοί σωλήνες άερίων 

23-5 Καυστήρες συγκολλήσεως 

23-6 Ατομική προστασία τοΰ όξυγονοσυγκολλητοϋ 
Β' Εργασίες Ήλεκτροσυγκολλήσεως : 

23-7 Γενικοί κανόνες άσφαλείας 

23-8 Ατομική προστασία των ήλεκτροσυγκολλητών 

23-9 Προφυλάξεις κατά τήν έκτέλεσι ειδικών εργασιών 

23- 10Μέτρα προφυλάξεως κατά τής πυρκαϊάς 

24. Ειδικοί κίνδυνοι τών μηχανικών αύτοκινήτων 

24- 1 Γενικά 

24-2 Πώς θά άποφύγωμε τούς κινδύνους πυρκαϊάς 

24-3 Πώς θά άποφύγωμε τις δηλητηριάσεις 

24-4 Πώς θά άποφύγωμε τούς κινδύνους άπό τούς 

συσσωρευτές 

24-5 Πώς θά άποφύγωμε τούς κινδύνους πτώσεως μας 

24-6 Πώς θά άποφύγωμε τούς κινδύνους, άπό τόν 

πεπιεσμένο άέρα 

24-7 Πώς θά άποφύγωμε τούς κινδύνους, όταν έργα- 
ζώμαστε κάτω άπό ανυψωμένα αυτοκίνητα 

24- 8 Συμβουλές γιά νά άποφύγωμε διαφόρους άλλους 

κινδύνους στά συνεργεία Αυτοκινήτων 

25. Ειδικοί κίνδυνοι τών ήλεκτροτεχνιτών 

25- 1 Γενικά 

25-2 Κανόνες άσφαλείας γιά τά έργαλεΐα 

25-3 Κανόνες άσφαλείας γιά τις συνδέσεις τών καλωδίων 


25-4 Κανόνες άσφαλείας γιά τήν γείωσι τών συσκευών, 
μηχανημάτων καί ηλεκτρικών έγκαταστάσεων 

25-5 Μέτρα προστασίας στίς έργασίες έπισκευών καί 
συντηρήσεως 

25-6 Μέτρα προστασίας στίς έργασίες ύπό τάσι 

25- 7 Διάφορα 

26. Ειδικοί κίνδυνοι στίς έργασίες θερμοϋδραυλικών 

26- 1 Γενικά 

26-2 Εργασίες στό καμίνι 

26-3 Μολυβδοσυγκολλήσεις 

26-4 Έργασίες κεντρικής θερμάνσεως 

26-5 Έργασίες στίς σκαλωσιές 

26-6 Εργασίες μέσα σέ σήραγγα (τούνελ) 

26- 7 Έργασίες σέ φρεάτια 

27. Ειδικοί κίνδυνοι στίς έργασίες ψύξεως καί κλιματισμού 

27- 1 Γενικά 

27-2 Γενικοί κανόνες άσφαλείας 

27-3 Πώς νά άποφύγωμε τούς κινδύνους άπό τά ψυκτικά 
μέσα 

27-4 Πώς νά άποφύγωμε τούς κινδύνους άπό τίς ύπερπιέ- 
σεις 

27- 5 Διάφορα 

28. Ειδικοί κίνδυνοι στά ξυλουργεία 

28- 1 Γενικά 

28-2 Πώς νά άποφύγωμε τούς κινδύνους τής πυρκαϊάς 

28-3 Γενικοί κανόνες άσφαλείας γιά τά ξυλουργικά μη¬ 
χανήματα 

28-4 Κανόνες άσφαλείας γιά τήν πριονοκορδέλλα 

28-5 Κανόνες άσφαλείας γιά τήν σβούρα 
28-6 Κανόνες άσφαλείας γιά τόν πριονόδισκο 
28-7 Κανόνες άσφαλείας γιά τήν πλάνη 
28-8 Κανόνες άσφαλείας γιά τόν ξεχονδριστήρα 
28-9 Κανόνες άσφαλείας γιά τόν ξυλότορνο 

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

ΤΑΞΗ : Β'-ΕΞΑΜΗΝΟ-Α' & Β' 1 ώρα τήν έβδομάδα 
α) Σκοπός 

1. 'Η ένημέρωση στή λειτουργία καί δομή καί στό 
σκοπό τής δημοκρατικής πολιτείας, 2) ή καλλιέργεια 
πολιτικού ήθους γιά ένεργό συμμετοχή στή ζωή τής ελλη¬ 
νικής κοινωνίας 

β) Κράτος καί Πολίτευμα : 
α) Τό Κράτος : 

Γέννηση καί μορφή του, πατριαρχική οικογένεια, φυλή- 
κράτος, κράτος καί έθνος, στοιχεία τού κράτους (λαός, 
χώρα, έξουσία), πηγή τής κρατικής έξουσίας, περιορισμοί 
τής κρατικής έξουσίας, προορισμός τού κράτους. 

β) Τά Πολιτεύματα : Είδη πολιτευμάτων. Μοναρ¬ 
χία, "Ολιγαρχία, Δημοκρατία 

γ) Πολιτεύματα τών Νεωτέρων Χρόνων : 

Μοναρχία 

Δημοκρατία 

Όλοκληρωτικά καθεστώτα 
Πλεονεκτήματα τής δημοκρατίας 
Σύνταγμα 

Κράτος καί Εκκλησία 

δ) Συνταγματική Ιστορία τής Ελλάδος 
Δημοκρατία 1821-1832 
Απόλυτη Μοναρχία (1833-1844) 

Συνταγματική Μοναρχία (1844-1862) 

Βασιλευόμενη δημοκρατία (1864-1924) 

Προεδρική δημοκρατία (1924-1935) 

Παλινόρθωση (1935) 

Δικτατορία, Πόλεμος (1936-1945), Σύνταγμα (1952) 
Δικτατορία (1967-1974) 

Αποκατάσταση (1974) 

γ) α) Λαϊκή Κυριαρχία καί Καθολικής Ψηφοφορία : 
Λαϊκή κυριαρχία, καθολική ψηφοφορία, ή ^ψήφος τών 
γυναικών (ιστορία τοΰ θέματος, ισότητα τών φύλων). 
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β) Τό άντιπροσωπευτικό σύστημα καί ή λειτουργία 
των πολιτικών κομμάτων : 

Τό άντιπροσωπευτικό σύστημα 
Τά πολιτικά κόμματα 
Κοινοβουλευτική κυβέρνηση 


Παράρτημα 

Τό Σύνταγμα της Ελλάδας 
Ό Καταστατικός Χάρτης των Π.Ε. 
ξεις). 


"Αρθρον 3. 


(κυριότερες διατά- 


δ) Καθήκοντα τοϋ πολίτη. Ατομικές ελευθερίες : 

Καθήκοντα τοΰ πολίτη, άτομικές ελευθερίες : σωματική 
ελευθερία, ελευθερία της σκέψης, ελευθερία της θρησκείας, 
ελευθερία τοϋ τύπου (περιπτώσεις άναστολής των συνταγμα¬ 
τικών ελευθεριών), προστασία της ιδιοκτησίας. 

Συναθροίσεις - Σωματεϊα-Συνδικάτα-Συνεταιρισμοί : 

Συναθροίσεις, δικαίωμα τοϋ συνεταιρίζεσθαι, έννοια τοΰ 
σωματείου, έπαγγελματικά σωματεία (εργατικά, ένώσεις, 
έργοδοτικές ένώσεις, ένώσεις δημοσίων υπαλλήλων), συνε¬ 
ταιρισμοί, αύτόνομοι οργανισμοί, άστικοί συνεταιρισμοί. 

ε) α) 'Τποχρεώσεις της Πολιτείας πρός τά άτομα- 
Κοινωνική Πολιτική Κοινωνικά δικαιώματα : 

'Τποχρεώσεις της Πολιτείας, μέριμνα της Πολιτείας, 
κοινωνικά δικαιώματα (εργασίας, συμμετοχής, ίσης μετα¬ 
χείρισης των φύλων, ασφάλισης, παιδείας, υγείας). 

β) 'Τποχρεώσεις κοινές τών πολιτών καί της Πολι¬ 
τείας : 

Προστασία τής εθνικής κληρονομιάς καί τοϋ φυσικοϋ 
περιβάλλοντος. 


στ) Νομοθετική Εξουσία : 

Διάκριση έξουσιών, έκλογές, εκλογικά συστήματα, νόμοι 
καί νομοθετικά διατάγματα. 

ζ) Εκτελεστική Εξουσία : 

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
Κυβέρνηση καί υπουργοί 
' Τπουργική εύθύνη 


η) Διοίκηση : 

α) Δημόσιοι υπάλληλοι (υπαλληλική σχέση, μονιμότητα, 
καθήκοντα καί δικαιώματα, ή θέση τοΰ πολίτη έναντι τών 
υπηρεσιών, τά σώματα ασφαλείας) 

β) Διοικητική διαίρεση τοΰ Κράτους (διαίρεση τής Διοί¬ 
κησης, διαίρεση τοΰ Κράτους). 

θ) 'Η Διοίκηση τοΰ Κράτους καί ή Τοπική Αυτοδιοίκηση 

α) Η τοπική αυτοδιοίκηση ώς θεσμό: (άποστολή καί 
σημασία) 

β)^ Η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα (κοινότητες, δήμοι 
και ή λειτουργία τους). 


ι) Δικαστική Εξουσία : 

Έννομη τάξη 
Είδη δικαστηρίων 

Εγγυήσεις γιά τήν απονομή δικαιοσύνης 
Πολιτικά δικαστήρια 
Ποινικά δικαστήρια 
Ειδικά δικαστήρια 
Διοικητικά δικαστήρια 

ια) 'Η "Αμυνα τής Χώρας : 
δυνάμεων”^ * υνάμεΐς ( στ Ρ ατό ζ. οργάνωση τών ένοπλο 

^ χώ “ Κ ^ : 

Διπλωματική υπηρεσία 
Διεθνείς οργανισμοί 

ι Υ) Τα Οικονομικά τοΰ Κράτους : 

Μτ “ ς ’ δ ^“ 0ί ^“· 


"Εσοδα : 

Φόροι (άμεσοι, έμμεσοι) 
Φορολογικές υπηρεσίες 

"Εξοδα : 

Οι ανάγκες τοΰ δημοσίου 
ΙΓροϋπόλογισμός εξόδων 
Προϋπολογισμός επενδύσεων 


Διδακτέα ΰλή τών μαθημάτων τής Πρώτης (Α') καί 
Δευτέρας (Β') Τάξεως τών ήμερησίων Τεχνικών Σχολών 
ορίζεται άναλυτικά κατά μάθημα ώς έξής : 

α) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΏΝ 
I ΑϋΗ, Α - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' & Β' 3 ώρες τήν έβδομάδα 
1. Εισαγωγή 

1-1 Εκλογή τών υλικών 

1-2 Ιδιότητες τών υλικών 
α) Αγωγιμότητα ήλεκτρική 
β) Αγωγιμότητα θερμική 
γ) Αντίσταση ήλεκτρική 
δ) Αντίσταση κατά τής πυρώσεως 
ε) Αντοχή μηχανική (θλίψη, έφελκυσμός, κάμψη κλπ.) 
στ) Απορροφητική ικανότητα 
ζ) Αντοχή στήν διάβρωση 
η) Διαπερατότητα 
θ) Διαφάνεια 
ι) Ειδικό βάρος 

ια) Ελαστικότητα - Πλαστικότητα 

ιβ) Έλατότητα 

ιγ) Τό εΰχυτο 

ιδ) ’ Ιξώδες 

ιε) "Ολκιμότητα 

ιστ) Πυκνότητα 

ιζ) Σκληρότητα 

ιη) Σημείο άναφλέξεως 

ιθ) Σημείο βρασμοΰ (ζέσεως) 

κ) Σημείο τήξεως καί πήξεως. 

2. Μέταλλα 

2-1 Γενικά 

2-2 Σίδηρος 

2-3 Χυτοσίδηρος (ή μαντέμι) 

2-4 Χάλυψ 
2-5 Χαλκός 
2-6 Αλουμίνιο 
2-7 Μόλυβδος 
2-8 Ψευδάργυρος 

2- 9 Κασσίτερος 

3. Κόλλες 

3- 1 Γενικά 

3-2 Κόλλες ζωικές 

3-3 Κόλλες φυτικές 

3- 4 Συνθετικές κόλλες 

4. Χρώματα καί βερνίκια 

4- 1 Γενικά 

4-2 'Η έννοια τοΰ χρώμ,ατο: 

4-3 Τά βερνίκια 

4- 4 Τά χρώματα 

1. Ελαιοχρώματα (λαδομπογιές) 
δ. Ελαιοβερνίκια μέ ρητίνες ( 

3. Βερνίκια μέ φυσικές ή τεχνητές ρητίνες χωρίς λάδι 

4. Βερνίκια νιτροκυτταρίνης (ντοΰκο, 01100) 

5. Χρώματα πλαστικά 

6. Υδροχρώματα (νερομπογιές) 

-5 Γενικες οδηγίες γιά τη χρήση τών βερνικιών καί 
των χρωμάτων 

5. Μονωτικά^.υλικά 

5- 1 Γενικά · 

5-2 Μονωτικά υλικά ηλεκτρισμού 
0-3 Μονωτικά υλικά θερμότητας 

5-4 Μονωτικά υλικά ήχου 

α) Χαλαρά μονωτικά υλικά, 
β) Μορφοποιημένα μονωτικά υλικά 
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6. Ελαστικά Πλαστικά 

6-1 Καουτσούκ 

6-2 Έβονίτης 

6- 3 Πλαστικές ύλες 

7. ' Υλικά μηχανουργείου 

7- 1 Λιπαντικές ύλες 

7-2 Λιπαντικά , 

α) Λιπαντικά άπό τά παράγωγα τοϋ πετρελαίου 
β) Συνθετικά λιπαντικά 
γ) Στερεά λιπαντικά 
δ I Λιπαντικά λίπη ή γράσσα 

7-3 Έξευγενισμος των λιπαντικών 
7-4 'ΐγρά κοπής 

α) Διαλυτά υγρά κοπής 
β) Έλαια κοπής 
γ) * Υδατικά διαλύματα 
7-5 Υγρά ρεκτιφιέ 

7- 6 'Αποξειδωτικές ύλες καί ύλες καθαρισμού 

8. 'Υλικά χυτηρίου 

8- 1 Γενικά 

α) Χυτοσίδηρος (Μαντέμι) 
β) Όρείχαλκος 
γ) Μπρούντζος (Κρατέρωμα) 
δ) Αλουμίνιο 

8-2 Μέσα θερμάνσεως 

8— 3 ' Υλικά τυπώσεως 

Κάσα τυπώσεως 
Χώμα τυπώσεως 
' Υλικά έπαλείψεως 
Καλούπι (άποτύπωμα) 

Μοντέλο (πρότυπο) 

Καρδιές (πυρήνες) 

9. Στεγανωτικά υλικά 

9— 1 Γενικά 

9-2 Είδη στεγανωτικών υλικών 

10. Καύσιμα 

10-1 Γενικά 

10-2 Καύσιμα στερεά φυσικά 
α) Ξύλο 

β) Γαιάνθρακες (ορυκτοί άνθρακες) 

Είδη γαιανθράκων 
10-3 Καύσιμα στερεά τεχνητά 

α) Ξυλάνθρακες (ξυλικάρβουνα) 
β) Κώκ ή όπράνθραξ 
10-4 Καύσιμα ύγρά φυσικά 
Πετρέλαιο 

Πώς έγινε το πετρέλαιο 
Πώς έξάγεται το πετρέλαιο 
Πώς διανέμεται το πετρέλαιο 
Απόσταξη τοϋ πετρελαίου 
10-5 Καύσιμα ύγρά τεχνητά 
α) Βενζίνη 

β) Πετρέλαιο φωτιστικό 

γ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως (Όίθδβΐ Οΐΐ) 
δ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσεως (Ραβί ΟΠ ή 

ΜΑΖΟΥΤ) 

ε) Οινόπνευμα (αιθυλική άλκοόλη) 

10-6 Καύσιμα αέρια φυσικά 
α) Φυσικό αέριο 

10- 7 Καύσιμα άέρια τεχνητά 

α) Άκετυλένιο 
β) Φωταέριο 
γ) Υδραέριο 
δ) * Υγραέρια 

11. Λιπαρές ουσίες 

11- 1 Γενικά 

Έξευγενισμος 
Υδρογόνωση ελαίων 

11-2 Ζωικά λίπη καί έλαια 
α) Ζωικά λίπη 
β) Ζωικά έλαια 


11- 3 Φυτικά λίπη καί έλαια 

α) Φυτικά λίπη 
β) Φυτικά έλαια 

12. Ρητίνες 

12- 1 Γενικά 

13. Νερό 

13- 1 Γενικά 

14. Ανόργανες ύλες 

14- 1 Θεϊκό οξύ 
14-2 Αμμωνία 
14-3 Υδροχλώριο 
14-4 Νιτρικό οξύ 

14-5 Καυστικό νάτριο (Καυστική σόδα) 

14-6 Ανθρακικό νάτριο (Σόδα) 

. 2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

ΤΑΞΗ : Λ'-ΕΞΑΜΗΝΟ : Λ' καί Β' -3 ώρες τήν εβδομάδα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή 

0.1 Το αυτοκίνητο καί ή χρησιμότητά του 
0.2 Τύποι αυτοκινήτων 

0.3 Σύντομη περιγραφή καί κύρια μέρη τοϋ αυτοκινήτου 

I Παραγωγή καί μετατροπή τής κινήσεως 

1. Κινητήρες αυτοκινήτων 

1.1 Γ ενικά 

1.2 Γενική περιγραφή ενός τετράχρονου βενζινοκινητήρα 

1.3 Συνοπτική περιγραφή τής λειτουργίας ένός τετρά¬ 
χρονου βενζινοκινητήρα 

1.4 Κατανομή των διαφόρων μερών τοϋ κινητήρα σέ 
ομάδες (ή συστήματα) 

2. Σύστημα παραγωγής καί μετατροπής τής κινήσεως 

2.1 Συνοπτική περιγραφή τοϋ συστήματος 

2.2 Ό κύλινδρος 

2.3 Τό έμβολο 

2.4 Ό διωστήρας (μπιέλα) 

2.5 'Ο στροφαλοφόρος άξονας 

2.6 Ό σφόνδυλος 

3. Σύστημα παρασκευής-Τροφοδοσίας καυσίμου καί έξα- 
γωγής άερίων 

3.1 Συνοπτική περιγραφή τοϋ συστήματος 

3.2 'Η αποθήκη τής βενζίνης (τό ρεζερβουάρ) 

3.3 Σωλήνες μεταφοράς καυσίμου-Μετρητής (δείκτης) 
τής στάθμης 

3.4 Ή άντλία τής βενζίνης 

3.5 Τά φίλτρα τοϋ καυσίμου καί τοϋ άέρος 

3.6 'Ο έξαερωτήρας (καρμπυρατέρ) 

3.7 Τό σύστημα εισαγωγής (πολλαπλή εισαγωγή) 

3.8 Τό σύστημα εξαγωγής (πολλαπλή εξαγωγή) 

3.9 'Ο σιγαστήρας (σιλανσιέ) 

4. Σύστημα διανομής καυσίμου μίγματος 

4.1 Προορισμός τοϋ συστήματος 

4.2 Οί βαλβίδες 

4.3 'Ο έκκεντροφόρος άξονας 

4.4 Μετάδοση τής κινήσεως άπό τόν στροφαλοφόρο στον 
έκκεντροφόρο άξονα 

4.5 Βραδυπορεία καί προπορεία των βαλβίδων 

5. Σύστημα έναύσεως ή άναφλέξεως 

5.1 Προορισμός τοϋ συστήματος 

5.2 Συνοπτική περιγραφή καί λειτουργία 

6. Σύστημα ψύξεως 

6.1 Γενικά 

6.2 Συνοπτική περιγραφή καί λειτουργία 

Τό σύστημα τής ψύξεως μέ άέρα (κινητήρες άερό- 
ψυκτοι) 

7. Σύστημα λιπάνσεως 

7.1 Γενικά 

7.2 Τρόπος λιπάνσεως 

7.3 Σύστημα λιπάνσεως μέ αναγκαστική κυκλοφορία 
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8. 'Ο τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας 

8.1 Γενικά 

8.2 Κύκλος λειτουργίας—Κυριότερες διαφορές πετρελαιο- 
κινητήρα βενζινοκινητήρα 

8.3 Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου 

9. Βενζινοκινητήρες μέ έγχυση 

9.1 Γενικά 

9.2 Πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα τοϋ συστήμα¬ 
τος μέ έγχυση ~ , , , 

9.3 Συνοπτική περιγραφή των συστημάτων εγχυσεως 

10. Δίχρονοι κινητήρες 

10.1 Γενικά 

10.2 Λειτουργία τοϋ δίχρονου κινητήρα 

10.3 Το σύστημα διανομής στο δίχρονο κινητήρα 

10.4 Διάφοροι τρόποι σαρώσεως 

11. Μετάδοση τής κινήσεως 

11. Προορισμός τοϋ συστήματος Κύρια μέρη 

11.1 Γενικά 

11.2 Ό συμπλέκτης 

12. Τό κιβώτιο ταχυτήτων 

12.1 Προορισμός τοϋ κιβωτίου ταχυτήτων 

12.2 Συνοπτική περιγραφή καί λειτουργία τοϋ κιβω¬ 
τίου ταχυτήτων 

12.3 Είδη ταχυτήτων 

13. "Αξονες μεταδόσεως κινήσεως Γωνιακή μετάδοση 

13.1 Γενικά Προορισμός 

13.2 Συνοπτική περιγραφή-λειτουργία 

13.3 Γωνιακή μετάδοση 

14. Τό διαφορικό 

14.1 Γενικά - Προορισμός 

14.2 Συνοπτική περιγραφή 

14.3 Πώς λειτουργεί τό διαφορικό 

15. Σύστημα διευθύνσεως 

15.1 Προορισμός καί περιγραφή τοϋ συστήματος 

15.2 Πώς λειτουργεί τό σύστημα διευθύνσεως 

15.3 Τό τετράπλευρο όδηγήσεως 

15.4 'Η γεωμετρία τοϋ συστήματος όδηγήσεως 

16. Σύστημα πεδήσεως 

16.1 Γενικά - Προορισμός τοϋ συστήματος 

16.2 Συνοπτική περιγραφή καί λειτουργία τοϋ συστή¬ 
ματος πεδήσεως 

16.3 Μηχανικό σύστημα πεδήσεως 

16.4 Υδραυλικό σύστημα πεδήσεως 

16.5 Δισκοπέδες (δισκόφρενα) 

16.6 Μήκος διαδρομής γιά τήν πέδηση 

16.7 Συστήματα πεδήσεως μέ βοηθητικά μέσα ή μέ 
ξένη δύναμη 

III Φέρουσα κατασκευή Πλαίσιο- Πήγμα Ανάρτηση 
"Αξονες καί Τροχοί 

17. Φέρουσα Κατασκευή- Πλαίσιο 

17.1 Προορισμός καί περιγραφή τοϋ συστήματος 

18. Αμάξωμα- Πήγμα 

18.1 Προορισμός καί περιγραφή 

19. Σύστημα άναρτήσεως, ώθήσεως καί άντιδράσεως 

19.1 Γενικά- Προορισμός τοϋ συστήματος 

19.2 Συνοπτική περιγραφή τοϋ συστήματος 

19.3 Άποσβεστήρες κραδασμών ή μειωτήρες ταλαντώ¬ 
σεων (αμορτισέρ) 

19.4 "Ωθηση καί αντίδραση 

20. "Αξονες καί τροχοί 

20.1 Οί άξονες τών τροχών 

20.2 Οί τροχοί 

20.3 Χαρακτηρισμός ελαστικών 

IV Ηλεκτρική εγκατάσταση τοϋ αύτοκινήτου 
Μετρητικά όργανα- Βοηθητικές συσκευές 

21. Ηλεκτρική εγκατάσταση 

21.1 Γενικά 

21.2 Τό κύκλωμα παραγωγής καί άποθηκεύσεως η¬ 
λεκτρικής ενέργειας 


21.3 Κυκλώματα καταναλώσεως 

22. "Οργανα καί βοηθητικές συσκευές 

22.1 Μετρητικά καί ένδεικτικά όργανα 

22.2 Βοηθητικές συσκευές 

V- Συντήρηση καί μικροεπισκευές τοϋ αυτοκινήτου 

23. Συντήρηση τοϋ αυτοκινήτου 

23.1 Γ ενικά 

23.2 Συντήρηση τοϋ αυτοκινήτου 

23.3 Αναζήτηση τών βλαβών 

23.4 Μικροεπισκευές 

23.4 Εργαλεία, όργανα ανταλλακτικά καί λοιπά υλικά 
μέ τά όποια πρέπει νά είναι εφοδιασμένο κάθε όχημα 

3. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΣΕΩΣ 
ΤΑΞΗ : Β ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' & Β' 5 ώρες τήν 

εβδομάδα 

ΚΑΤΕΓΘΤΝΣΗ : ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΚΑΤΣΕΩΣ 

I. ΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟ¬ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 

1. Κινητήριοι μηχαναί 

1.1 Εισαγωγή Όρισμός κινητήριας μηχανής 

1.2 Εργαζόμενη ουσία 

2. ΑΕ καταστάσεις τών φυσικών σωμάτων 

2.1 Γ ενικά 

2.2 Αέρια- Ατμοί 

2.3 Φυσικά σώματα ενδιαφέροντα τάς τεχνικάς έφαρμο- 
γάς 

3. Τά στοιχεία άερίων καί ατμών 

(Πίεσις- Θερμοκρασία- ειδικός όγκος καί ειδικόν 
βάρος) Τέλεια αέρια 

3.1 Κατάστασις άερίων καί άτμών 

3.2 Πίεσις 

3.3 Μονάδες πιέσεως 

3.4 Κενός- Απόλυτος καί πραγματική πίεσις 

3.5 Θερμοκρασία 

3.6 Σχετική καί απόλυτος θερμοκρασία 

3.7 Ειδικός όγκος καί ειδικόν βάρος 

3.8 Τέλεια αέρια 

3.9 Νόμος τών ΒΟΥΒΕ- ΜΑΒΙΟΤΤΕ 

3.10 Έξίσωσις τών τελείων άερίων 

3.12 Έφαρμογαί έπί τών Νόμων τών τελείων άε¬ 
ρίων. 

4. Μηχανικόν εργον- Ενέργεια- Ισχύς- Θερμότης Με¬ 
τατροπή θερμότητος 

4.1 Μηχανικόν έργον 

4.2 Ενέργεια 

4.3 Ισχύς 

4.4 Θερμότης 

4.5 Μονάδες θερμότητος 

4.6 Ειδική Θερμότης 

4.7 'Η μετατροπή τής ένεργείας 

4.8 Θερμικαί μηχαναί 

4.9 'Ο Α' Θερμοδυναμικός Νόμος 

4.10 Ό Β' Θερμοδυναμικός Νόμος 

5. Παραγωγή, μετάδοσις καί άποτέλεσμα τής θερμότητας 
επί τών σωμάτων 

5.1 Ή παραγωγή τής Θερμότητος 
α) Γενικά περί καύσεως 

β) Στερεά, υγρά καί άέρια καύσιμα ( Φυσικά καί 
Τεχνητά) 

γ) Τό φαινόμενον της καύσεως Θερμοκρασία έναύ- 
σεως καύσεως καί αύταναφλέξεως 
δ) Θερμαντική ίκανότης τών καυσίμων 
ε) Άπαιτούμενος άήρ διά τήν καϋσιν στερεών- 
ύγρών καί άερίων καυσίμων 
ζ) ΣύνΘεσις καυσαερίων καί λοιπών προϊόντων 
καύσεως 
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5.2 Ή μετάδοσις της θερμότητας 
α) Γενικά 

β) 'Η μετάδοσις της θερμότητας δι’ άγωγής 
γ) 'Η μετάδοσις της θερμότητας δι’ άκτινοβο- 
λίοις 

δ) ' Η μετάδοσις της θερμότητας διά μεταφο¬ 

ράς 

5.3 'Η διαστολή καί συστολή των σωμάτων 

5.4 Τήξις καί πήξις 

5.5 'Η έξάτμισις καί ή άτμοποίησις των ύγρών 

6. Αί άλλαγαί καταστάσεων των άερίων καί των ατμών 
'Η σημασία των εις τήν λειτουργίαν των θερμικών μη¬ 
χανών 

6.1 Γενικά 

6.2 'Η παροχή θερμότητος είς άέριον. Γενική έξίσωσις 
τοϋ Α' Θερμοδυναμικοΰ Νόμου 

6.3 Γραφική παράστασις της καταστάσεως ενός άερίου, 
των άλλαγών καταστάσεως καί τών κύκλων λειτουργίας 
είς ιό διάγραμμα πιέσεως όγκου (Ρ-ν) Μέτρησις τοϋ έργου 
μέ τό έμβάδόν 

7. 'Η μελέτη τών άλλαγών καταστάσεων Γραφική παρά- 
στασις αυτών 

7.1 'Η υπό σταθερόν όγκον ή ίσόόγκος άλλαγή 

7.2 'Η υπό σταθεράν πίεσιν ή ίσόθλιπτος άλλαγή 

7.3 'Η υπό σταθεράν θερμοκρασίαν ή ΐσοθερμοκρασιακή 
άλλαγή 

7.4 Άδιαβατική ή άδιάθερμος άλλαγή 

7.5 Πολυτροπική άλλαγή καταστάσεως 

7.6 Συγκριτική παράστασις τών άλλαγών καταστάσεως. 
Μαθηματική εκφρασις αυτών 

7.7 Κυκλικαί άλλαγαί ή κύκλοι 

7.8 'Η άπόδοσις τοϋ κύκλου 

7.9 Κύκλος τοϋ Ο&γποΙ 

8. Άτμοπαραγωγή ή άτμοποίησις τοϋ ΰδατος 

8.1 Γενικά 

8.2 Άτμοποίησις εις άνοικτόν δοχεΐον 

8.3 Άτμοποίησις είς κλειστόν δοχεΐον 

8.4 Άτμοποίησις είς πιέσεις μικροτέρας της άτμοσφαι- 


11.2 Τά προφύσια ή άκροφύσια καί ή ροή τοϋ άτμοΰ 
διά μέσου αυτών. Μορφαί άκροφυσίων 

11.3 Τά πτερύγια τών άτμοστροβίλων 

III. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ (έμ- 
βολοφόροι) 

12. Εΐσαγωγικαί γνώσεις - Έργαζομένη ούσία - Καύσιμα 
καί λειτουργία τών Μ.Ε.Κ. 

12.1 Γενικά 

12.2 'Η έργαζόμενη ούσία καί τά καύσιμα τών Μ.Ε.Κ. 

12.3 Αί δύο μεγάλαι κατηγορίαι τών Μ.Ε.Κ. 

12.4 'Ο τρόπος λειτουργίας τών Μ.Ε.Κ. Αί διάφοροι 
φάσεις 

12.5 Οί 4 χρόνοι τοϋ τετραχρόνου κινητήρος 

12.6 Οί 2 χρόνοι τοϋ τετραχρόνου κινητήρος 

12.7 Τρόπος έναύσεως τοϋ καυσίμου. Βασική διάκρισις 
τών Μ.Ε.Κ. 

13. 'Η κατάταξις τών Μ.Ε.Κ. καί ή χρήσις αυτών 

13.1 'Η κατάταξις τών Μ.Ε.Κ. 

13.2 Αί χρήσεις τών Μ.Ε.Κ. 

13.3 Σύγκρισις τών Μ.Ε.Κ. μέ τάς άτμομηχανάς 

13.4 Βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία διά τήν μελέτην 
της λειτουργίας τών διαφόρων Μ.Ε.Κ. 

14. Γενική περιγραφή λειτουργίας καί ρυθμίσεως τών 
βενζινομηχανών 

14.1 Περιγραφή της μονοκυλίνδρου βενζινομηχανής 

14.2 'Η θεωρητική λειτουργία τής τετραχρόνου βενζι¬ 
νομηχανής 

14.3 Τό θεωρητικόν διάγραμμα τής τετραχρόνου βενζι¬ 
νομηχανής 

14.4 'Η πραγματική λειτουργία τής τετραχρόνου βενζι¬ 
νομηχανής καί ή ρύθμισίς της. Γραφική παράσταση αυτής 
είς τό σπειροειδές διάγραμμα 

14.5 Τό διάγραμμα τής πραγματικής λειτουργίας τής 
τετραχρόνου βενζινομηχανής 

14.6 Τό δυναμοδεικτικόν διάγραμμα καί ή μέση ενδει¬ 
κτική πίεσις τής τετραχρόνου βενζινομηχανής 

14.7 'Η θεωρητική λειτουργία τής διχρόνου βενζινο- 


ρικης 

8.5 'Η θερμότης ατμοποιησεως 

8.6 'Η άτμοποίησις κατά τήν πραγματική λειτουργία 
τοϋ λέβητος 

8.7 Ποιότητες καί εΐδη άτμοϋ _ > 

8.8 Θερμότης ύπερθερμάνσεως και ολική θερμότης ατμο- 
ποιήσεως τοϋ όπερθέρμου 

8.9 Άφυπέρθερμος άτμός 

9. 'Η κατάταξις τών θερμικών μηχανών ( _ 

9.1 Κατάταξις άναλόγως τοϋ τρόπου, κατα τόν οποίον 
πραγματοποιείται ή καΰσις 

9.2 Μηχαναί έξωτερικής καύσεως 

9.3 Μηχαναί εσωτερικής καύσεως (Μ.Ε.Κ.), 

9.4 Κατάταξις τών θερμικών μηχανών αναλογως του 
τρόπου, κατά τόν όποιο ή θερμική ένέργεια μετατρέπεται 
είς μηχανικόν έργον 

9.5 Ειδική κατάταξις τών έμβολοφόρων παλινδρομικών 

Μ.Ε.Κ. 


Ρ 

ίο. 


II. ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 


10.1 Γενικά 

10.2 Έξέλιξις τοϋ άνεμοστροβίλου > 

10.3 Τό κύκλωμα λειτουργίας τοϋ ατμοστροβίλου 

10.4 ' Η άρχή τής δράσεως 

10.5 'Η άρχή τής άντιδράσεως , , , 

.10.6 Όρισμός τών στροβίλων δρασεως και αντιδρα- 

σεως. Βαθμός άντιδράσεως 

11. Τά κύρια μέρη τοϋ άτμοστροβίλου 

11.1 Στροφεϊον καί κέλυφος 


μηχανής 

14.8 Τό θεωρητικόν διάγραμμα τής διχρόνου 


βενζινο¬ 


μηχανής 

14.9 'Η πραγματική λειτουργία τής 
μηχανής. Γραφική παράστασις της είς 


διχρόνου βενζινο- 
τό κυκλικόν διά¬ 


γραμμα. _ . 

14.10 Τό διάγραμμα τής πραγματικής λειτουργίας της 
διχρόνου βενζινομηχανής 

14.11 Τό δυναμοδεικτικόν διάγραμμα τής διχρόνου 
βενζινομηχανής 

14.12 Σύγκρισις τετραχρόνων και διχρόνων βενζινο¬ 
μηχανών 

15. Καΰσις βενζίνης 

15.1 Έξαερίωσις καί καΰσις τής βενζίνης 

15.2 Κρουστική καΰσις, έκρηκτικότης καί βαθμός όκτα- 
νίου τής βενζίνης 

15.3 Τό σύστημα τροφοδοτήσεως είς βενζινομηχανάς 
μέ έξαεριωτήν Βασικαί άρχαί τής λειτουργίας τοϋ έξαεριωτοΰ 

15.4 'Η τροφοδότησις τοϋ έξαεριωτοΰ μέ βενζίνην. Δε¬ 
ξαμενή στάθμης - άντλία βενζίνης - Βενζιναντλία κενοΰ 

15.5 Οί χαρακτηριστικοί τύποι τών έξαεριωτών 

15.6 Ό σύγχρονος έξαεριωτής 

15.7 Ό έξαεριωτής Ζβηϋΐι (Ζενίθ) 

15.8 "Αλλοι τύποι έξαεριωτών 

15.9 Απαιτήσεις έξαεριωτών άεροπλάνων 

15.10 Έξαεριωτής μετά έγχυτήρος τύπου ΒβηίΒχ - 


δίΤΟΠΐΙ>6Γ8 

15.11 Ή μηχανική έγχυσις τής βενζίνης 

15.12 Τό δίκτυον τροφοδοτήσεως τοϋ κινητήρος μέ 
μηχανική έγχυσιν βενζίνης. Άντλίαι καί καυστήρ μηχανικής 
έγχύσεως 
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16. Το σύστημα άναφλέξεως εις την βενζινομηχανήν 

16.1 Γενικά 

16.2 Σύστημα άναφλέξεως διά συσσωρευτοΰ 

16.3 Σύστημα άναφλέξεως διά μαγνητοηλεκτρικής μη¬ 
χανής (μανιατο) 

16.4 'Η σειρά καύσεως εις τάς βενζινομηχανάς 

17. Γενική περιγραφή λειτουργίας και ρύθμισις των πε¬ 
τρελαιομηχανών 

17.1 Γενική περιγραφή της μονοκυλίνδρου πετρελαιο¬ 
μηχανής ϋΐβδβΐ 

17.2 'Η λειτουργία τής τετράχρονου πετρελαιομηχανής 
Γ>ιβ8β1 

17.3 Το θεωρητικόν διάγραμμα τής τετράχρονου πε¬ 
τρελαιομηχανής Τ)ίβ3β1 , 

17.4 'Η πραγματική λειτουργία , τής τετράχρονου πε¬ 
τρελαιομηχανής ϋΐβδβΐ και η ρύθμισις της. I ραφικη παρα- 
στασίς της εις το σπειροειδές διαγραμμα.. , 

17.5 Το διάγραμμα τής πραγματικής λειτουργίας τής 

τετράχρονου πετρελαιομηχανής ΌΙΕδΕΕ. , ^ 

17.6 Τό δυναμοδεικτικόν διάγραμμα και η μέση ενδει¬ 
κτική πίεσις τής τετράχρονου πετρελαιομηχανής ΌΙΕδΕΕ. 

17.7 'Η θεωρητική λειτουργία τής δίχρονου πετρελαιο- 
μηχανής ΌΙΕδΕΕ. 

17.7 Ή θεωρητική λειτουργία τής δίχρονου πετρελαιο- 
μηχανής ΟΙΕ8ΕΤ. 

17.8 Το θεωρητικόν διάγραμμα τής δίχρονου πετρελαιο- 
μηχανής ΌΙΕδΕΕ. 

17.9 Ή πραγματική λειτουργία τής δίχρονου πετρελαιο¬ 
μηχανής ΌΙΕδΕΕ. Γραφική παράστασίς της εις το κυκλι¬ 
κόν διάγραμμα. 

17.10 Τό διάγραμμα τής πραγματικής λειτουργίας τής 
διχρόνου πετρελαιομηχανής Γ)ΙΕ8ΕΤ. 

17.11 Τό δυναμοδεικτικόν διάγραμμα τής δίχρονου πε¬ 
τρελαιομηχανής ΌΙΕδΕΕ 

17.12 Σύγκρισις τετράχρονου καί δίχρονου πετρελαιο- 
μηχανής. 

17.12 Πετρελαιομηχαναί ΟΙΕδΕΕ μικρού κυκλώματος. 
17.14 Συσχέτισις τής λειτουργίας των μηχανών ΟΙΕ- 
8ΕΕ μικτού κυκλούματος προς τάς μηχανάς ΟΤΤΟ καί 

ΟΙΕδΕΕ. 

18. Συστήματα καί διατάξεις άπολύσεως των δίχρονων 
πετρελαιομηχανών. 

19. 'Τπερπλήρωσις τών μηχανών. Συστήματα ύπερ- 
πληρώσεως. 

19.1 'Η ύπερπλήρωσις τών μηχανών καί ή ύπερφόρ- 
τωσις. 

19.2 Συστήματα ΰπερπληρώσεως. 

20. 'Η εγχυσις καί ή καΰσις τοϋ πετρελαίου. 

20.1 Γενικά 

20.2 Βραδύτης αύταναφλέξεως τοϋ πετρελαίου. Αρι¬ 
θμός σετανίου. 

20.3 Θάλαμοι καύσεως καί διαμόρφωσίς των. Στροβι¬ 
λισμός άέρος καί καυσίμου. 

20. 4 Σύστημα τροφοδοτήσεως τών πετρελαιομηχανών 
μέ πετρέλαιον. 

20. 5 Άντλίαι έγχύσεως τοϋ πετρελαίου. 

20. 6 Έγχυτήρες 

20. 7 Συνδυασμός αντλίας καί έγχυτήρος εις ένιαϊον 
συγχρότημα έγχυτήρος τύπου ΟΕΝΕΚΑΕ ΜΟΤΟΚδ. 

20.8 'Η σειρά καύσεως εις τάς πετρελαιομηχανάς. 

21. Σύγκρισις μεταξύ βενζινομηχανών καί πετρελαιομη¬ 
χανών. 

22. Περιγραφή τών διαφόρων μερών τών ΜΕΚ. 

22.1 Γ ενικά 

22.2 Τό πλαίσιον τής μηχανής 

22.3 Κύλινδρος - Χιτώνια 

22.4 Πώματα 

22.5 Έμβολα - ελατήρια - πείροι εμβόλων - βάκτρα. 

22.6 Διωστρήρες - στροφαλοφόροι άξονες - τριβείς 


2.7 Βαλβίδες - ώστήρια - έκκεντρα - έκκεντροφόρος 

άξων. 

23. Εξαρτήματα καί όργανα ελέγχου της λειτουργίας 
τών ΜΕΚ. 

24. Αί βοηθητικαί λειτουργίαι και τα βοηθητικά μηχανήμα¬ 
τα καί συσκευαί τών ΜΕΚ. 

24.1 Γενικά 

24.1 ' Η εισαγωγή τοϋ άέρος 

24.3 'Η τροφοδότησις μέ καύσιμον 

24.4 'Η έξαγωγή τών καυσαερίων 

25. 'Η λίπανσις τών Μ.Ε.Κ. 

26. 'Η ψΰξις τής μηχανής 

26.1 Γενικά 

26.2 Φυσική κυκλοφορία 

26.3 Τεχνητή κυκλοφορία 

26.4 'Η ψΰξις τών έμβόλων τών πετρελαιομηχανών 

26.5 Αί άπώλειαι έκ της ψύξεως της μηχανής 

27. 'Η προθέρμανσις καί ή έκκίνησις τής μηχανής 

27.1 Γενικά 

27.2 'Η προθέρμανσις τής μηχανής 

27.3 'Η άρχική έκκίνησις τής μηχανής 

28. 'Η άναστροφή τής μηχανής 

28.1 Γενικά 

28.2 Προϋπόθεσις διά τήν άναστροφήν τών άναστρεφο- 
μένων μηχανών 

28.3 Συστήματα άναστροφής άναστρεφομένων μηχανών 

28.4 Χειρισμός άναστροφής 

29. Άεριομηχαναί 

30. Άπώλειαι λειτουργίας καί βαθμός άποδόσεως τών ΜΕΚ 
Ειδική κατανάλωσις καυσίμων 

30.1 Αί άπώλειαι καί οί βαθμοί άποδόσεως 

30.2 Μέθοδος αύξήσεως τοϋ βαθμοΰ άποδόσεως 

30.3 Ειδική κατανάλωσις τών ΜΕΚ 

30.4 Έφαρμογαί επί τοϋ βαθμού άποδόσεως καί τής ειδι¬ 
κής καταναλώσεως 

31. 'Η ισχύς ή ίπποδύναμις τών ΜΕΚ 

31.1 ' Η ενδεικτική ίπποδύναμις 

31.2 'Η πραγματική ίπποδύναμις 

31.3 Έφαρμογαί 

32. Ειδικοί τύποι Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως 

32.1 Γ ενικά 

32.2 Μηχαναί τύπου «V» 

32.3 Μηχαναί άστεροειδεΐς 

32.4 Μηχαναί μέ διπλά έμβολα 

32.5 Μηχαναί τύπου «Δ» (Δέλτα) 

32.6 Μηχανή μέ περιστρεφόμενα λοβοειδή έμβολα τύπου 

«ΛΥΑΝΚΕΕ» 

33. Αί συνηθέστεραι άνωμαλίαι τών βενζινοκινητήρων και 
ή άποκατάστασίς των 

33.1 Τά πιθανά αΐτια 

34. Αί συνηθέστεραι άνωμαλίαι τών πετρελαιοκινητήρων 
καί ή άποκατάστασίς των 

34.1 Αί συνηθέστεραι άνωμαλίαι 

IV. ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 

35. Εΐσαγωγαί γνώσεις 

35.1 Γενικά 

35.2 Άεριοστρόβιλος σταθερού όγκου 

35.3 Άεριοστρόβιλος σταθεράς πιέσεως 

1. Στοιχειώδης λειτουργία τοϋ άεριοστροβίλου σταθεράς 
πιέσεως 

2. Θερμικός κύκλος τοϋ άεριοστροβίλου σταθεράς πιέ¬ 
σεως 

36. Κατάταξις τών άεριοστροβίλων άναλόγως τοϋ κυκλώ¬ 
ματος λειτουργίας των 
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37. Περιγραφή των διαφόρων τύπων άεροστροβίλοιν 

37.1 Άεριοστρόβιλος άνοικτοϋ κυκλώματος 

37.2 Άεριοστρόβιλος ανοικτού κυκλώματος δύο βαθμι¬ 
δών 

37.3 Άεριοστρόβιλος κλειστού κυκλώματος 

37.4 Άεριοστρόβιλος μικτού κυκλώματος 

38. Σύγκρισις μεταξύ άνοικτοϋ καί κλειστού κυκλώματος 

39. Τά μέρη καί τα εξαρτήματα των άεριοστροβίλων 

39.1 Συμπιεστής φυγοκεντρικού τύπου 

39.2 Συμπιεστής αξονικός 

39.3 Οί θάλαμοι καύσεως 

39.4 Τό σύστημα τροφοδοτήσεως με καύσιμον 

39.5 'Ο στρόβιλος 

39.6 Ό άναθερμαντήρ 

39.7 Τά υλικά κατασκευής των άεριοστροβίλων 

39.8 βοηθητικά εξαρτήματα των άεριοστροβίλων 

40. Αϊ χρήσεις των άεριοστροβίλων ώς θερμικών μηχανών 

40.1 Εφαρμογή τών άεριοστροβίλων είς έγκαταστάσεις 
ξηράς 

40.2 Εφαρμογή τών άεριοστροβίλων εις τήν πρόωσιν 
τών πλοίων 

40.3 Χρήσις της άτομικής ένεργείας διά τήν πρόωσιν 
πλοίων μέ άεριοστρόβιλον 

40.4 Εφαρμογή τών άεριοστροβίλων διά τήν πρόωσιν 
τών άεροσκαφών 

41. Άπόδοσις καί ισχύς τών άεριοστροβίλων 

42. Ειδικός τύπος άεριοστροβίλων μέ μηχανήν ελευθέρων 
εμβόλων 

V. ΑΕΡΟΣΤΜΠΙΕΣΤΑΙ 

43. Γενικά περί άεροσυμπιεστών 

43.1 Όρισμός καί εΐδη άεροσυμπιεστών 

43.2 Τό θεωρητικόν κύκλωμα τού άεροσυμπιεστού 

44. Περιγραφή καί λειτουργία τών άεροσυμπιεστών 

44.1 Απλούς έμβολοφόρος άεροσυμπιεστής 

Α. Περιγραφή λειτουργίας τού απλού έμβολοφόρου άε- 
ροσυμπιεστοΰ 

Β. Τά μέρη ένός έμβολοφόρου άεροσυμπιεστού. 

44.2 Μονοβάθμιοι καί πολυβάθμιοι έμβολοφόροισυμπιε¬ 
στά! 

44.3 Περιστροφικά! άεροσυμπιεσταί έκτοπίσεως 

44.4 Περιστροφικοί άεροσυμπιεσταί ροής 

45. 'Η λίπανσις τών άεροσυμπιεστών 


3. Γραμμές 

3 1 Είδος καί πάχος γραμμών 

3-2 Χάραξη γραμμών 

3- 3 Άσκηση στή γραμμογραφία 

4· Τεχνική γραφή γραμμάτων καί άριθμών 

4- 1 Ελεύθερη γραφή 

4-2 Γραφή μέ οδηγό 

4- 3 Γραφή μέ επικόλληση 

5. Κλίμακα σχεδιάσεως 

5- 1 Γενικά 

5-2 Είδη κλιμάκων 

5- 3 Χρήση κλίμακος σχεδιάσεώς 

6. Γεωμετρικές κατασκευές 

6- 1 Γενικά 

6-2 Ευθεία κάθετη σέ γνωστή ευθεία καί ευθεία παράλ¬ 
ληλη σέ γνωστή ευθεία 

6-3 Διαίρεση εύθυγράμμου τμήματος σέ ίσα μέρη 

6-4 Έφαπτόμενες κύκλου 

6-5 Κοινές έφαπτόμενες κύκλων 

6-6 Συναρμογή ευθειών καί κυκλικών τόξων 

6-7 Κανονικά πολύγωνα 

7. Αρχές μηχανολογικού σχεδίου 

8. Αξονομετρικό σχέδιο 

8-1 ΤΙ είναι τό άξονομετρικό Σχέδιο 

8-2 Ίσομετρική προβολή 

8-3 Παραδείγματα ΐσομετρικών προβολών 

8-4 Λίγα λόγια γιά τις διαστάσεις στό σχέδιο 

8- 5 Σχέδια μέ γραμμές μή ίσομετρικές 

9. Σύστημα όρθών προβολών 

9- 1 Τί σημαίνει όρθή προβολή καί τομή 

9-2 Πρακτικές οδηγίες γιά τό πώς θά παρουσιάσομε ένα 
άντικείμενο σέ ορθές προβολές. 

9-3 Παραδείγματα σχεδιάσεώς όρθών προβολών μηχα¬ 
νολογικών αντικειμένων 

9- 4 Παραδείγματα σχεδιάσεώς μέ βοηθητικές όψεις σέ 
λοξά προβολικά έπίπεδα 

10. Τομές : 

10- 1 Γενικά 

10-2 'Ημιτομές 

10-3 Μερικές Τομές - Τοπικές τομές 

10-4 Τομές σέ διάφορα έπίπεδα 

10-5 Ανακεφαλαίωση καί πρακτικές οδηγίες γιά τις τομές 


Α. 'Η έσωτερική λίπανσις 
Β. 'Η έξωτερική λίπανσις 

46. 'Η ψΰξις τών άεροσυμπιεστών 47. Τά άεριοφυλάκια 
τών άεροσυμπιεστών 

48. Έγκατάστασις τών άεροσυμπιεστών 

49. Λειτουργία καί συντήρησις τών άεροσυμπιεστών 

49.1 Γενικά 

49.2 Έκκίνησις άεροσυμπιεστού 

49.3 Λειτουργία καί παρακολούθησις 

49.4 Περιοδικά! έργασίαι συντηρήσεως - Επιθεωρήσεις 


11. Οί διαστάσεις καί ή τοποθέτησή τους : 

11-1 Γενικά 

11-2 Βασικοί κανόνες στήν τοποθέτηση τών διαστάσεων 

11-3 Ανακεφαλαίωση τών οδηγιών γιά τήν άποφυγή σφαλ 
μάτων στήν τοποθέτηση τών διαστάσεων 

11- 4 Παραδείγματα σωστής τοποθετήσεως διαστάσεων 
στά τεμάχια πού σχεδιάσθηκαν ώς τώρα στό βιβλίο αύτό 

12. Συμπληρώματα στό μηχανολογικό σχέδιο : 

12- 1 Σήμανση τού βαθμού έπεξεργασίας ένός τεμαχίου 

12-2 Οί άνοχές κατασκευής 

12-3 Τό πινάκιο τού Σχεδίου 


4. ΣΧΕΔΙΟ 

ΤΑΞΗ : Α' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Ά καί Β' - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΟΙΝΟ 4 ώρες τήν εβδομάδα 


β) ΤΑΞΗ Β' (Πρόγραμμα Σχεδίου κατά κατεύθυνση) 

1) ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 

2) ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 

3) ΣΤ ΓΚΟΛ Η ΣΕΩΝ καί ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ¬ 
ΣΧΕΤΩΝ 


I. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΤΤΙΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 4) ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟΤ 


1. Είσαγωγή 

2. 'Τλικά καί μέσα σχεδιάσεώς 
2-1 Τό χαρτί 

2—2 Τό μολύβι 

2-3 Τό μελάνι 

2-4 Τό σχεδιαστήριο 

2-5 Τά όργανα σχεδιάσεώς 


Α' καί Β' ΕΞΑΜΗΝΟ : 3 ώρες τήν εβδομάδα 
1. Γενικό Μέρος - Σχεδιαστικές άπαιτήσεις : 

- Κλίμακες σχεδίασης, Διαστάσεις, Άνοχές, ' Υπόμνημα, 
τίτλος 

- Μηχανουργικές καί έπιφανειακές κατεργασίες (σύμβολα) 

- Σπειρώματα συγκολλήσεων (σύμβολα) 
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-Σπειρώματα (σύμβολα) 

-Ελατήρια (σύμβολα) 

-Απαραίτητες όψεις, τομές, ήμιτομές καί λεπτομέρειες 

- Σκαρίφημα καί έλεύθερη σχεδίαση έκ τοΰ φυσικού. 

2. Ειδικό μέρος : 

- Σχηματική σχεδίαση σπειρωμάτων, κοχλιών καί περι- 
κοχλ ίων 

- Σχηματική σχεδίαση ελατηρίων διαφόρων τύπων 

- Σχεδίαση άξόνων κινήσεως (άτράκτων) 

- Σχεδίαση τροχαλιών διαφόρων τύπων 

- Σχηματική σχεδίαση όδοντωτών τροχών. 

- Σχεδίαση ήλώσεων σιδηροκατασκευών 

- Σχεδίαση συγκολλήσεων - Παράστασή τους στα κατα¬ 
σκευαστικά σχέδια 

- Σύμβολα έπιφανειακών κατεργασιών στα κατασκευα¬ 
στικά σχέδια 

- Γραφή διαστάσεων μέ άνοχές στά διάφορα συστήματα 

- Σχηματική σχεδίαση σωληνώσεων 

-Ασκήσεις σχεδιάσεως τομών έπιφανειών καί τομών σω¬ 
μάτων μεταξύ τους 

- Σχεδίαση κατασκευών άπό λαμαρίνες καί επίπεδων ανα¬ 
πτυγμένων πλευρικών επιφανειών στερεών σωμάτων 

-Ασκήσεις άναγνώσεως κατασκευαστικών σχεδίων απλών 
καί συνθέτων εξαρτημάτων. 

5) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Α' καί Β' ΕΞΑΜΗΝΟ : 3 ώρες τήν έβδομάδα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Γενικό μέρος - Σχεδιαστικές άπαιτήσεις : 

- Κλίμακες σχεδίασης, Διαστάσεις Ανοχές, Υπόμνημα, 
Τίτλος 

- Μηχανολογικές καί επιφανειακές κατεργασίες (σύμβολα) 

- Κατασκευαστικό σχέδιο συνθέτων κομματιών καί ταξι¬ 
νόμηση σχεδίων 

-Όργάνωση καί λειτουργία άρχείου σχεδιαστηρίου καί 
άρίθμηση σχεδίων 

-Απαραίτητες όψεις, τομές, ήμιτομές καί λεπτομέρειες 

- Σκαρίφημα καί έλεύθερη σχεδίαση έκ τοΰ φυσικού 

2. Ειδικό μέρος : 

- Σχεδίαση κοχλιών καί περικοχλίων 

- Σχεδίαση συγκολλήσεων 

- Σχεδίαση ήλων, ήλώσεων 

-Ανάγνωση καί σχεδίαση απλών στοιχείων ψυκτικών μη¬ 
χανών 

-Ανάγνωση καί σχεδίαση ψυκτικών έγκαταστάσεων 
-Ανάγνωση καί σχεδίαση διαγραμμάτων συστημάτων ροής 
ψυκτικού μέσου 

6) ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ 

7) ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Α' καί Β' ΕϋΑΜΗΝΟ : 3 ώρες τήν έβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Γενικό μέρος - Σχεδιαστικές άπαιτήσεις : 

-Κλίμακες σχεδίασης, Διαστάσεις, άνοχές, Υπόμνημα, 
τίτλος 

- Μηχανουργικές καί έπιφανειακές κατεργασίες (σύμβολα) 

- Κατασκευαστικό σχέδιο συνθέτων κομματιών καί ταξι¬ 
νόμηση σχεδίων 

-Οργάνωση καί λειτουργία άρχείου σχεδιαστηρίου καί 
άρίθμηση σχεδίων 

-Απαραίτητες όψεις, τομές, ήμιτομές καί λεπτομέρειες 

- Σκαρίφημα καί έλεύθερη σχεδίαση έκ τοΰ φυσικού 

2. Ειδικό μέρος : 

- Σχεδίαση σπειρωμάτων 

- Γενικά περί σιδηρών κατασκευών 

- Σχεδίαση ήλων, ήλώσεως 

- Σχεδίαση κοχλιών, περικοχλίων, σφηνών, άξόνων, κινή- 
σεως καί έλατηρίου 


- Σχεδίαση τροχαλιών, όδοντωτών τροχών, κωνικών όδον¬ 
τωτών τροχών, άτέρμονα κοχλία 

-Ανάγνωση καί σχεδίαση άπλών στοιχείων μηχανών 
(έμβολα, διωστήρας, έδρανα, κύλινδροι καί διάφορα 
βασικά έξαρτήματα ΜΕΚ καί μηχανών αυτοκινήτου) 

-Εφαρμογές ρουλεμάν γενικά 

- Σχεδίαση καί άνάγνωση σχεδίων άξόνων καί φωλεάς 
ρουλεμάν 

—Άνάγνωση καί σχεδίαση 

α) Κατεύθυνση ΜΕΚ : Βενζινομηχανής πετρελαιομηχανής 
καί διάφορα μέρη του 

β) Κατεύθυνση μηχανών αυτοκινήτου : Κινητήρες, κιβώ¬ 
τια ταχυτήτων, συστήματα διευθύνσεως, πεδήσεως, μεταδό- 
σεως, κινήσεως, άναρτήσεως, ώθήσεως 

-Άνάγνωση καί σχεδίαση διαγραμμάτων (συστημάτων, 
ροής ψύξεως, λιπάνσεως, τροφοδοσίας καυσίμου, υδραυ¬ 
λικό σύστημα πεδήσεως). 


8) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ καί ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Α' καί Β' ΕΞΑΜΗΝΟ, 3 ώρες τήν εβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Γενικό μέρος, Σχεδιαστικές άπαιτήσεις : 

- Κλίμακες σχεδίασης, Διαστάσεις, Άνοχές, Υπόμνημα, 
τίτλος 

- Μηχανουργικές καί έπιφανειακές κατεργασίες (σύμβολα) 

- Κατασκευαστικό σχέδιο συνθέτων κομμάτων καί ταξι¬ 
νόμηση σχεδίων 

-Όργάνωση καί λειτουργία άρχείου σχεδιαστηρίου καί 
άρίθμηση σχεδίων 

-Απαραίτητες όψεις, τομές, ήμιτομές καί λεπτομέρειες. 

- Σκαρίφημα καί έλείθερη σχεδίαση έκ τοΰ φυσικού 


2. Ειδικό μέρος : 

-Άνάγνωση άρχιτεκτονικού σχεδίου 

- Σχεδίαση κοχλιών - περικοχλίων 

- Σχεδίαση συγκολλήσεων κατά τούς γερμανικούς κανο¬ 
νισμούς 

- Σχεδίαση συγκολλήσεων κατά τούς άμερικανικούς κανο¬ 
νισμούς 

- Διαστάσεις διαμορφώσεως τών συγκολλήσεων. 


ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 


Σχεδίαση μαστού - μούφας 

Σχεδίαση σταυρού - συστολής γωνίας, ταΰ 

Σχεδίαση έξαρτημάτων διαστολών 

— Συνθηματικές παραστάσεις διαφόρων στοιχείων υδραυ¬ 
λικής έγκαταστάσεως 

— Συνθηματικές παραστάσεις σωληνώσεων 

— Τά χρώματα στις σωληνώσεις 

Συνθηματικές παραστάσεις σωλήνων πού διαρρέουνται 
άπό διάφορα ρευστά λ 

Σχεδίαση τμήματος δικτύου μέ όλα τά έξαρτήματα τών 
υδραυλικών έγκκταστάσ ων 

— Αποφρακτικά όργανα εξωτερικού δικτύου διανομής 

Σχεδίαση : διακόπτου, βάννας, βάννας στραγγαλισμού, 
συρτου, βαλβίδας αντεπιστροφής, φίλτρου, βάννας διπλού 
δίσκου, βαννας άναστρεφομένου στελέχους, βάννας σφαι¬ 
ρικού στελέχους. 

— Σχεδίαση, τ “ ν εσωτ ερικών υδραυλικών έγκαταστάσεων 
( Η σχεδίαση τών υποδοχέων θά γίνει στις τρεις όψεις) 


Νιπτήρας τυπου κολώνας μέ σωλήνωση μέχρι τήν κατα- 
κόρυφο στήλη 1 ^ ** 1 

' Λεκάνη χαμηλής πιέσεως μέ δοχείο έκπλύσεως καί σω¬ 
λήνωση τοΰ σιφωνίου 

δ δέσεως μέ σωλήνωση μέχρι σιφωνίου 



853 


_ ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΓΤΡΩΤΟΝ) 

Μπιντέ μέ σωλήνωση μέχρι σιφωνίου δαπέδου II. Τό συνεχές ρεύμα 

Ούρητήρια τοίχου μέ σωλήνωση μέχρι σιφωνίου δαπέδου 

3. Τό ηλεκτρικόν ρεύμα 


ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

('Η σχεδίαση θά γίνει μέ κάτοψη καί κατακόρυφη τομή. 
Θά περιλαμβάνει σωλήνες θερμού - ψυχροΰ νεροϋ, σωλήνα 
έπιστροφής καί πλήρη διάταξη άποχετεύσεως). 

- Σχεδίαση σωλήνων θερμού ψυχροΰ νεροϋ σέ χώρο μέ 

α) "Ενα ντους καί δύο; λεκάνες μέ δοχείο έκπλύσεως 
χαμηλής καί υψηλής πιέσεως 

β) Αεκάνη \ν.Ο. μπανιέρα νιπτήρα 

- Σχεδίαση έγκαταστάσεως θερμοΰ νεροϋ μέ μπόϋλερ 
α) Μπόϋλερ πού τροφοδοτοϋνται μέ λέβητα 

β) Μπόϋλερ πού τροφοδοτοϋνται άπό λέβητα κεντρικής 
θερμάνσεως 

- Σχεδίαση κεντρικής θερμάνσεως μονορόφου οικίας 
'Οριζόντιον καί κατακόρυφον διάγραμμα 

9) ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ : 2 ώρες τήν εβδομάδα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Γενικό μέρος - Σχεδιαστικές άπαιτήσεις 

- Κλίμακες σχεδίασης. Διαστάσεις, άνοχές, Υπόμνημα, 
τίτλος 

- Μηχανουργικές καί επιφανειακές κατεργασίες (σύμ¬ 
βολα) 

- Κατασκευαστικό σχέδιο συνθέτων κομματιών καί τα¬ 
ξινόμηση σχεδίων 

- "Οργάνωση καί λειτουργία αρχείου σχεδιαστηρίου καί 
αρίθμηση σχεδίων 

- Απαραίτητες όψεις, τομές, ήμιτομές καί λεπτομέρειες 

- Σκαρίφημα καί ελεύθερη σχεδίαση έκ τοϋ φυσικού 

- Σχεδίαση σπειρωμάτων 

- Γενικά περί σιδηρών κατασκευών 

- Σχεδίαση ήλοον, ήλώσεως 

- Σχεδίαση κοχλιών, περικοχλίων, σφηνών, άξόνων, κι- 
νήσεως καί έλατηρίου 

- Σχεδίαση τροχαλιών, οδοντωτών τροχών, κωνικών ο¬ 
δοντωτών τροχών, άτέρμονα κοχλία 

- Ανάγνωση καί σχεδίαση απλών στοιχείων μηχανών 

α) "Εμβολα - διωστήρας - έδρανα - κύλινδροι - βασικά 
εξαρτήματα έμβολοφόρων κινητήρων καί άεροσκαφών 

β) Πτερύγια καί δίσκοι συμπιεστού καί στροβίλου, θά¬ 
λαμοι καύσεως, εισαγωγή, εξαγωγή αεροστροβίλων κινη¬ 
τήρων 

- Ανάγνωση καί σχεδίαση άεροπορικών εξαρτημάτων τών 
συστημάτων 

Συστήματα προσγειώσεως, πτερύγων, άτράκτου, υδραυ¬ 
λικού συστήματος, συστήματος άέρα, συστήματος κλιμα¬ 
τισμού, συστήματος άποπαγώσεως ελίκων κλπ. 

- Θά δίδεται έμφαση στήν άνάγνωση σχεδίων άεροπορι¬ 
κών 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΑΞΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Α' & Β 2 ώρες τήν έβδομάδα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

I. Βασικαί έννοιαι 

1. Ή φύσις τού ηλεκτρικού 

2. Ηλεκτρικά φορτία καί δυνάμεις 

2-1 Τό ήλεκτρικόν φορτίον 

2-2 Αί ήλεκτρικαί δυνάμεις % 

2-3 Σώματα άγώγιμα καί σώματα μονωτικά > 

2-4 Ποσότης ήλεκτρισμοΰ, μονάς μετρησεως αυτής. 

2-5 Ήλεκτρικόν δυναμικόν, διαφορά δυναμικού, μονάδες 
2-6 ’ Ηλεκτρική γωρητικότης, πυκνωταί, μονάδες χωρη- 
τικότητος. ; 


3-1 Η ηλεκτρική πηγή. Τό ήλεκτρικόν ρεύμα. Ηλεκ¬ 
τρεγερτική δύναμις. 

3-2 Τό ήλεκτρικόν ρεύμα εις τούς ήλεκτρικούς άγωγούς. 

3-3 Φορά τού ρεύματος. 

3-4 Είδη ρεύματος. 

3-5 "Εντασις ρεύματος, πυκνότης ρεύματος, μονάδες. 

3- 6 Τό ήλεκτρικόν κύκλωμα. 

4. Ή ήλεκτρική άντίστασις 

4- 1 Αντίστασις καί άγωγιμότης, μονάδες. 

4-2 Νόμος τού "Ωμ. 

4- 3 Αντίστασις τών συρμάτων, μεταβολή τής άντι- 
στάσεως. 

5. Συνδέσεις ηλεκτρικών αντιστάσεων. 

5- 1 Συνδεσμολογία σειράς, έφαρμογαί. 

5-2 Πτώσις τάσεως είς τούς άγωγούς. 

5-3 Παράλληλος συνδεσμολογία, Νόμος τού ΚίτοΗΗοίί, 
έφαρμογαί. 

5- 4 Μικτή συνδεσμολογία. 

6. "Εργον καί ισχύς 

6- 1 Ήλεκτρική ενέργεια. 

6-2 Ηλεκτρική ισχύς 

6- 3 Βαθμός άποδόσεως. 

III. Μαγνητισμός-Ήλεκτρομαγνητισμός 

7. Μαγνητισμός 

7- 1 Φυσικοί καί τεχνητοί μαγνήται, μαγ>ητικοί πόλοι, 
μαγνήτισις έξ έπαγωγής. 

7- 2 Μόνιμοι μαγνήται, μχγ^ητικόν πεδίον, έφαρμογαί. 

8. Ήλεκτρομαγνητισμός 

8- 1 Μαγνητικόν πεδίον αγωγού καί πηνίον διαρρεό- 
μενον ύπό ρεύματος. 

8-2 Ήλεκτρομαγνήται καί έφαρμογαί αυτών. 

8-3 Αγωγός καί πηνία διαρρεόμενα ύπό ρεύματος 
μαγνητικοΰ πεδίου. 

8-4 Παραγωγή ρεύματος έξ έπαγωγής. 

8- 5 Αυτεπαγωγή. 

IV. Έναλλχσσόμενον ρεύμα : 

9. Μορφή τού έναλλασσομένου ρεύματος 

9— 1 Περίοδος καί συχνότης τού έναλλασσομένου ρεύματος, 
ήμιτονοειδής μορφή έναλλασσομένου ρεύματος. 

9— 2 Μεγίστη τιμή καί ένδεικνυομένη τιμή έναλλασσομένου 
ρεύματος. 

10. Κύκλωμα έναλλασσομένου ρεύματος. 

10- 1 Κύκλωμα μέ ωμικήν κατανάλωσιν 

10-2 Κύκλωμα μέ έπαγωγικήν κατανάλωσιν 

10- 3 Κύκλωμα μέ χωρητικήν κατανάλωσιν. 

II. Μονοφασικά καί τριφασικά ρεύματα 

11-1 Μονοφασικά καί τριφασικά ρεύματα, μονοφασικαί 
καί τριφασικαί καταναλώσεις. 

11- 2 Ισχύς έναλλασσομένου ρεύματος, ισχύς τριφασικού 
ρεύματος 

V. Ήλεκτρικαί μηχαναί. 

12. Ήλεκτρικαί μηχαναί συνεχούς ρεύματος 

12- 1 Κατασκευή 

12-2 Γεννήτριαι συνεχούς ρεύματος 

12— 3 Κινητήρες συνεχούς ρεύματος 

13. Ήλεκτρικαί μηχαναί έναλλασσομένου ρεύματος 

13- 1 Γενικά 

13-2 Γεννήτριαι έναλλασσομένου ρεύματος 
13-3 Τριφασικοί κινητήρες έναλλασσομένου ρεύματος - 
13—4 Μονοφασικοί κινητήρες έναλλασσομένου ρεύματος - 
13-5 Γενικά στοιχεία κινητήρων έναλλασσομένου ρεύματος,. 
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14. Μετασχηματισταί, στρεφόμενοι μετατροπείς, άνορθωταί 

14-1 Μετασχηματισταί 

14-2 Στεφόμενοι μετατροπείς 

14- 3 Άνορθωταί 

15. ΉλεκτροΟερμία, ήλεκτρομηχανικαί έφαρμογαί, ήλεκ- 
τρικαί έφαρμογαί. 

VII. Ηλεκτρικά! εγκαταστάσεις. 

15- 1 Θερμικά άποτελέσματα τοϋ ηλεκτρισμού 

15-2 Ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία, ηλεκτρικά μα¬ 
γειρεία, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες κ.λ.π. Ηλεκτρική Θέρμαν- 
σις χώρων. 

15-3 Ηλεκτρικοί βιομηχανικοί κλίβανοι (φούρνοι) 

15-4 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 
15-5 Ηλεκτρική ψΰξις 

15-6 Ήλεκτρομηχανικαί καί ήλεκτρονικαί έφαρμογαί 

15- 7 Καταναλώσεις των διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών 

16. Ηλεκτροχημεία 

16- 1 Χημικά άποτελέσματα τοϋ ηλεκτρισμού 

16-2 Ήλεκτρολύται, ήλεκτρόλυσις 

16-3 Έφαρμογαί της ήλεκτρολύσεως. 

16-4 Ηλεκτρικά στοιχεία 

16- 5 Συσσωρευταί. 

VII. Ήλεκτρικαί έγκαταστάσεις 

17. Διανομή ηλεκτρικής ένεργείας 

17- 1 Διανομή 

VIII. Κίνδυνοι του ηλεκτρισμού 

18. Κίνδυνοι από τό ήλεκτρικόν ρεύμα, τό ήλεκτρικόν 
άτύχημα, μέτρα προστασίας 

18- 1 Κίνδυνοι άπό τό ήλεκτρικόν ρεύμα, τό ήλεκτρικόν 

άτύχημα 

18- 2 Μέτρα προστασίας έναντι τών κινδύνων τού ήλεκ- 

τρισμοϋ 

19. Πρώται βοήθειαι εις περίπτωσιν ήλεκτροπληξίας 
Όδηγίαι διά τήν άσφαλή χρήσιν τοϋ ήλεκτρισμοϋ 

19- 1 Τεχνητή άναπνοή 

19-2 Όδηγίαι διά τήν άσφαλή χρήσιν τού ήλεκτρισμοϋ 

6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΤΑΞΗ : Α' - ΕΞΑΜΗΝΟ Α' 9 ώρες τήν εβδομάδα 

Β' 10 ώρες τήν έβδομάδα 

Σκοπός τοϋ Μαθήματος 

1. Ή αναγνώριση καί έκμάθηση τών διαφόρων έργαλείων 

2. Ή έξάσκηση στήν καλή χρήση τών διαφόρων έργα¬ 
λείων 

3. Ή άπόκτηση δεξιοτήτων γιά τήν κατασκευή έργων 

'Οδηγίες : 

α) Τό μάθημα θά γίνεται στο έργαστήριο 
β) *Η θεωρία καί ο' πληροφορίες γενικά πρέπει νά 
προηγούνται τής άντίστοιχης άσκήσεως 

γ) Πρέπει στήν άρχή κάθε άσκήσεως νά γίνεται θεωρητι¬ 
κή παρουσίαση καί νά υποδεικνύονται οί κίνδυνοι καί τά 
άντίστοιχα μέτρα άσφαλείας 

δ) Στό τέλος κάθε άσκήσεως ό σπουδαστής θά παρου¬ 
σιάζει, φύλλα έκτελέσεως τής άσκήσεως 

ε) Κάθε έργαστηριακή άσκηση θά συνοδεύεται άπό φύλλο 
πράξεως 

στ) Γιά τις έφαρμογές δίνεται ή δυνατότητα στόν εκ¬ 
παιδευτικό νά έκλέξει άνάλογα μέ τά μέσα πού διατίθενται 
τό κατάλληλο έργο ή έργα πού νά καλύπτουν τις προηγού¬ 
μενες θεωρητικές γνώσεις 

1) Τό Κεφ. 16 οΐ μαθητές θά διδάσκονται μέ επίδειξη 
τή λειτουργία, τις δυνατότητες καί τις έκτελούμενες έργα- 
σίες τών βασικών έργαλειομηχανών καί θ’ άσκοΰνται στούς 
βασικούς χειρισμούς τους. 
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Μονάδες γιά μέτρηση διαστάσεων 

1-1 Γενικά 

1-2 Μετρικό (δεκαδικό ή γαλλικό) σύστημα 

1-3 Άγγλοσαξωνικό σύστημα 

Κλασματικές υποδιαιρέσεις τής ίντσας 
Δεκαδικές υποδιαιρέσεις τής ϊντσας 

1- 4 Σχέση μετρικού καί άγγλοσαξωνικοΰ συστήματος 

2. Εργαλεία γιά χάραξη (σημάδεμα) 

2- 1 Γενικά 

2-2 Χαράκτης (σημαδευτήρι) 

2-3 Υψομετρικός χαράκτης (γραφτής) 

2-4 Κέντρα (πόντες) γιά χάραξη 
2-5 Πλάκες έφαρμογής 
2-6 Διαβήτες γιά χάραξη 

2- 7 Έφαρμογές 

3. Εργαλεία γιά συγκράτηση 

3- 1 Γενικά 

3-2 Τραπέζι έργασίας (πάγκος) 

3-3 Μέγγενες 

'Η μέγγενη τοϋ έφαρμοστή 
'Η μέγγενη τού σιδηρουργού 
'Η μέγγενη γιά έργαλειομηχανές 
Τά μεγγενόπουλα 
Πώς χρησιμοποιούμε τις μέγγενες 

3-4 Σφιγκτήρες 

3- 5 Έφαρμογές 

4. Εργαλεία γιά κρούση (σφυριά) 

4- 1 Είδη καί περιγραφή σφυριών 

4-2 Πώς χειριζόμαστε τά :σφυριά 

4- 3 Έφαρμογές 

5. Κοπτικά έργαλεία 

5- 1 Γενικά 

5-2 Κοπίδια. Είδη καί περιγραφή κοπιδιών 
Πώς χειριζόμαστε τά κοπίδια 
Ζουμπάδες 

5-3 Πριόνια. Είδη καί περιγραφή πριονιών 
Ξυλοπρίονα 

Πώς χειριζόμαστε τά πριόνια 
5-4 Ψαλίδια. Είδη καί περιγραφή ψαλιδιών 
Πώς χειριζόμαστε τά ψαλίδια 
5-5 Κόφτες. Πένσες. Τσιμπίδια 
5-6 Λίμες. Είδη καί περιγραφή λιμών 
'Η οδόντωση τών λιμών 

"Αλλα είδη λιμών (τύπου Ελβετίας, στραβόλιμες, 
ράσπες) 

Πώς διαλέγομε τήν κατάλληλη λίμα 
5-7 Πώς χειριζόμαστε τή λίμα 
Γενικές οδηγίες 

5-8 Ξύστρες. Είδη καί περιγραφή ξυστρών 
Πώς χειριζόμαστε τις ξύστρες 
5-9 Τρυπάνια. Είδη καί περιγραφή τρυπανιών. Πίνακες 
Πώς χειριζόμαστε τά τρυπάνια 
5-10 Γλύφανα (άλεξουάρ ή ρήμες). Είδη καί περιγραφή 
γλυφάνων 

Παράλληλα γλύφανα 
Κωνικά γλύφανα 

5-11 Εργαλεία γιά κατασκευή κοχλιών καί περικοχλίων 
Συστήματα σπειρωμάτων. Πίνακες 
Πώς χρησιμοποιούμε τούς πίνακες 
Ασκήσεις γιά λύση 
5—12 Σπειροτόμοι (κολαοϋζα) 

Μανέλλες 

Πώς χρησιμοποιούμε τό σπειροτόμο καί τή μανέλλα 
5-13 Βιδολόγοι (φιλιέρες) 

5- 14 Έφαρμογές 

6. Εργαλεία γιά σύσφιξη κοχλιών καί περικοχλίων 

6- 1 Γενικά > 

6-2 Είδη καί περιγραφή κοχλιών καί περικοχλίων 
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6-3 Κλειδιά καί κατσαβίδια 
Κλειδιά 

Κατσαβίδια 

Πώς χρησιμοποιούμε τά κλειδιά καί τά κατσαβίδια 

6- 4 Εφαρμογές 

7. ' Υλικά 

7- 1 Γενικά γιά τά υλικά 

7-2 Λαμαρίνες (άτσαλολαμαρίνες) 

7-3 Ράβδοι (βέργες) 

7-4 Μορφοσίδηρος (προφίλ) 

7-5 Σύρματα 

7- 6 Σωλήνες 

8. Διαμορφώσεις έν θερμώ 

8- 1 Γενικά 

8-2 Καμινευτήριο Εργαλεία τοϋ καμινευτηρίου 

8-3 Κοπή (κοπίδιασμα) 

8-4 Κάμψη (λύγισμα) 

8-5 Τράβηγμα 

Είδη καί τρόποι τραβηγμάτων 
Φύρα των κομματιών κατά την θέρμανση 
"Ενας βασικός τρόπος τραβήγματος κομματιού 
Τράβηγμα μέ μηχανή (ελαστρο) 

Τράβηγμα καί κατασκευή σωλήνων χωρίς ραφή 

8-6 Διόγκωση (μπάσιμο) · 

'Ολική διόγκωση 
Μερική διόγκωση 
8-7 Τρύπημα 

Εργαλεία τρυπήματος ζουμπάδες 
Πώς γίνεται τό τρύπημα 
8-8 Κατασκευή κοπιδιών 

8- 9 Εφαρμογές 

9. Διαμορφώσεις έν ψυχρω 

9- 1 Γενικά 

9-2 Χάραξη ή σημάδια 

9-3 Κοπή (μέσα καί είδη κοπής) 

9-4 Κάμψη (λύγισμα) 

Κατασκευή σωλήνων μέ ραφή 
Κάμψεις μέ καμπτική μηχανή (στράντζα) 

Πώς χρησιμοποιούμε τήν στράντζα 

Κυκλική κάμψη 

Κύλινδροι κάμψεως (ρόλλοι) 

Κάμψεις καί διαμορφώσεις μέ κορδονιέρα 
Πώς ένισχύομε τά χείλη σέ κυλινδρικό δοχείο 

9-5 Τράβηγμα (έκλέπτυνση) 

9-6 Διόγκωση (μπάσιμο) 

9-7 Τρύπημα 

Τρύπημα μέ ζουμπά χεριού 
Τρύπημα μέ κοπτικά εργαλεία πρέσσας 

9- 8 Εφαρμογές 

10. Εργασίες σέ σωληνώσεις 

10- 1 Γενικά 

10-2 Εξαρτήματα σωληνώσεων 
Φλάντζες 

Κοχλιωτά έξαρτήματα 

10-3 Εργαλεία 

Εργαλεία γιά τήν κάμψη τών χαλυβδοσωληνων 

10- 4 Εφαρμογές 

11. Συνδέσεις 

11— 1 Κοχλιωτές συνδέσεις (κοχλιοσυνδέσεις) 

Πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα τών κοχλιο- 
συνδέσεων 

Ασφάλιση τών κοχλιοσυνδέσεων 

11-2 Συνδέσεις μέ ήλους (καρφωτές ή περτσινωτές) 
Πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα τών καρφω- 
τικών συνδέσεων 
Ήλώσεις 

Ελαττωματικό κάρφωμα και αιτίες που τό δημιουρ¬ 
γούν 


11-3 Συνδέσεις θηλειαστές 
Παραδείγματα θηλειστικής συνδέσεως 
Θηλειαστή ένίσχυση στά χείλη διαφόρων δοχείων 
Συρματοενίσχυση χειλέων 

11- 4 Εφαρμογές 

12. Συγκολλήσεις 

12- 1 Γενικά 

12-2 Ετερογενείς συγκολλήσεις (μαλακές καί σκληρές) 

1. Μαλακές συγκολλήσεις - Κασσιτεροσυγκόλληση 

2. Σκληρές συγκολλήσεις 

12-3 Αύτογενεΐς συγκολλήσεις 

Καμινοσυγκόλληση (συγκόλληση μέ βράση) 

12-4 Συγκολλήσεις μέ φλόγα οξυγόνου - άσετυλίνης 
(όξυγονοσυγκολλήσεις) 

Άσετυλίνη, Συσκευές καί φιάλες άσετυλίνης 
Όξυγόνο. Συσκευές καί φιάλες οξυγόνου 
Μανόμετρα καί έκτονωτής 

Πώς λειτουργούν οί φιάλες κατά τις συγκολλήσεις 
Βοηθητικά έξαρτήματα καί έργαλεϊα γιά οξυγονο¬ 
κολλήσεις 

Προετοιμασία καί έκτέλεση οξυγονοκολλήσεων 
Εκτέλεση. Τί πρέπει νά γνωρίζει ό όξυγονοκολ- 
λητής 

Ελαττώματα όξυγονοσυγκολλήσεων 
Θερμιτοσυγκόλληση 

12- 5 Εφαρμογές 

13. Ηλεκτροσυγκολλήσεις 

13- 1 Γενικά 

13—2 Ηλεκτροσυγκόλληση μέ τόξο 

Δημιουργία τόξου καί τήξη τού μετάλλου 
’ Ηλεκτρόδια 

Προστασία τών συγκολλητών 

Τράπεζα συγκολλητή καί τρόπος συνδέσεως τών 

καλωδίων 

Ηλεκτροσυγκόλληση μέ άντίσταση 
Συγκόλληση κατά σημεία. Ήλεκτροπόντα 

13-3 Ήλεκτρορραφή 

Ηλεκτροσυγκολλήσεις άκρων 
Ηλεκτροσυγκόλληση μέ αδρανή άέρια 
Κοπή μέ ήλεκτρόδιο 

13- 4 Εφαρμογές 

14. Επιμετάλλωση μέ πιστόλι 

14- 1 Πώς γίνεται καί πού χρησιμοποιείται 
14^-2 Εφαρμογές 

15. Χυτήριο 

15- 1 Γενικά 
15-2 Τύπωμα 

Χώμα χυτηρίων 
Π ρότυπα (μοδέλλα) 

Πλαίσια (παντέφια ή κάσσες) 

Πώς γίνεται τό τύπωμα 
Τύπωμα στο δάπεδο 

Περιστροφικό τύπωμα (τύπωμα μέ τρεσσά) 

15-3 Λειώσιμο χυτοσιδήρου καί γέμισμα αποτυπωμάτων 
Πώς λειτουργεί ό φούρνος 
15-4 Χύτευση μέ πίεση 
15-5 Φυγοκεντρική χύτευση 
15-6 Μεταλλουργία σκόνης μετάλλων 

15- 7 Εφαρμογές 

16. Έργαλειομηχανές 

16- 1 Μηχανική Πρέσσα 
16-2 Υδραυλική Πρέσσα 
16-3 Τόρνος 

16-4 5 Ολκωτή Π λάνη 
16-5 Φραϊζα 
16-6 Φρεζοδράπανο 
16-7 Γραναζοκόπτης 

16-8 Λειαντικό μηχάνημα (ρεκτιφιέ) Επιπέδων καί 
κυλινδρικών έπιφανειών 
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7. Μ.Ε.Κ. 

17-1 Βενζινοκινητήρες - Λύση - αρμολόγηση - ονοματο¬ 
λογία εξαρτημάτων 

17-2 Πετρελαιοκινητήρές - Λύση - αρμολόγηση - ονο¬ 
ματολογία - έξαρτημάτων 
17-3 Άεροσυμπιεστής-χρησιμότητα-λειτουργια 

18. Βασικές βλάβες αυτοκινήτου 

19. Επίδειξη συσκευών και μηχανημάτων ψήξεως 

7. ΜΗΧΑΝΌΤΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΤΑΞΗ : Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ Α' & Β 5 ώρες την 
εβδομάδα 

α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΤΤΙΚΟΤΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΈΣ 

1. "Οργανα για μέτρηση μηκών 

1-1 Γενικά 

1-2 Μετρητικές ταινίες 

1-3 Μεταλλικοί κανόνες 
1-4 Παχύμετρα βερνιέρου 

1. Αρχή τοϋ βερνιέρου 

2. Περιγραφή τοϋ παχυμέτρου 

3. Παχύμετρα μετρικού ή δεκαδικού (γαλλικού) 
συστήματος 

4. Παχύμετρα αγγλοσαξονικού συστήματος 

5. Χρήσεις καί μορφές παχυμέτρων Όδηγίες χρή- 
σεως 

1-5 Μικρόμετρα 

1. Μικρόμετρα τοϋ μετρικοΰ ή δεκαδικοΰ ή γαλ¬ 
λικού συστήματος 

2. Μικρόμετρα άγγλοσαξονικοΰ συστήματος 

3. Σειρές μικρομέτρων 

Όδηγίες χρήσεως 
1-6 Μετρητικά ρολόγια 

Χρησιμοποίηση τοϋ ρολογιού 

1- 7 Διαβήτες γιά μετρήσεις (κομπάσα) 

2. "Οργανα γιά μέτρηση γωνιών 

2- 1 Γωνιές ( όργανα γιά μέτρηση ορθών γωνιών) 

2-2 Φαλτσογωνιές ( όργανα γιά μέτρηση όξειών ή 

άμβλειών γωνιών) 

2-3 Κεντρογωνιές 

2-4 Μοιρογνωμόνια 

2-5 Άεροστάθμη (άλφάδι) 

2- 6 Νήμα τής στάθμης 

3. Ανοχές κατασκευής 

3- 1 Γενικά 

1. Συναρμογή κομματιών 

2. Χάρη - σύσφιγξη 

3. Ανοχές κατασκευής 

4. Όριακές διαστάσεις 

3-2 "Ελεγχος τών κατασκευών - Έλεγκτήρες 

1. Γενικά 

2. Εΐδη έλεγκτήρων 

Γενικοί έλεγκτήρες 
Ειδικοί έλεγκτήρες 

3- 3 Χρήση καί συντήρηση τών έλεγκτήρων 

4. Έργαλειομηχανές 

4- 1 Γενικά περί έργαλειομηχανών 

4-2 Πώς κινοΰνται οί έργαλειομηχανές Μετάδοση κι- 
νήσεως 

Μετάδοση τής κινήσεως 
Ταχύτητες 

4-3 Συνθήκες κοπής ( ταχύτητα, πρόωση, βάθος κο¬ 
πής) 


4-4 Εργαλεία κοπής 

1. 'Υλικά εργαλείων κοπής 
α) Χάλυβες έργαλείων 
β) Ταχυχάλυβες 

γ) Σκληροκράματα 
δ) Σκληρομϊταλλα 
ε) Φυσικό καί τεχνητό κορούνδιο 
στ) Διαμάντι (άδάμας) 

2. Μορφές τών έργαλείων κοπής - Γωνίες κο¬ 
πής 

4- 5 Υγρά κοπής 

5. Δράπανο 

5- 1 Γενικά 

5-2 Εΐδη δραπάνων 

5-3 Σώμα δραπάνου 
Μέγεθος τοϋ δραπάνου 

5-4 Τρυπάνια 

Εΐδη τρυπανιών 
Τρόχισμα τών τρυπανιών 
Διαστάσεις τρυπανιών 
Ειδικά τρυπάνια 

5-5 Μηχανισμός συγκρατήσεως τρυπανιών στο δραπα- 

ν0 . „ ,, 

5-6 Μέσα συγκρατήσεως κομματιών, που υα τρυπη- 

σωμε 

5-7 Σημάδεμα καί τρύπημα 

5- 8 Συνθήκες κατεργασίες στο δράπανο- Ταχύτητα 
Πρόωση Βάθος κοπής 

Ταχύτητα κοπής 
Προώσεις 

6. Πλάνη 

6- 1 Γενικά 

6-2 Τό σώμα 

6-3 'Η κεφαλή 

6-4 Τραπέζι τής πλάνης. Μηχανισμός κινήσεως 
Στερέωση μέ μέγγενη έργαλειομηχανής 

6-5 Εργαλεία κοπής πλάνης καί χρησιμοποίησή τους 
Εσωτερικά πλανίσματα 

6- 6 Συνθήκες κατεργασίας στήν πλάνη 

7. Τόρνος 

7- 1 Γενικά 

7-2 Σώμα τοϋ τόρνου 

7-3 Κιβώτιο ταχυτήτων Κίνηση τοϋ τόρνου 
Κίνηση τοϋ τόρνου 
Ξεκίνημα, σταμάτημα, αναστροφή 

7-4 Έργαλειοφορεΐο Σεπόρτ 
Κίνηση τοϋ έργαλειοφορείου 
Άναστροφέας 

7-5 Πώς συγκρατοΰνται τά κομμάτια στόν τόρνο 

α) Πώς συγκρατοΰμε τά κομμάτια σέ σφιγκτήρα 
(τσόκ) 

β) Συγκράτηση τών κομματιών μεταξύ τσόκ καί 
πόντας. Κουκουβάγια 

γ) Πώς συγκρατοΰμε κομμάτια μεταξύ κέντρων 
Προετοιμασία τοϋ κομματιού 
Στήριξη καί περιστροφή τών κομματιών 
δ) Πώς συγκρατοΰμε κομμάτια μέ καβαλέττα 

ε) Πώς συγκρατοΰμε τά κομμάτια μέ συστελλό¬ 
μενους σφιγκτήρες ( τσιμπίδες) 
ζ) Πώς συγκρατοΰμε κομμάτια στό πλατύ 

η) Πώς συγκρατοΰμε κομμάτια σέ γωνίες 

7-6 Εργαλεία κοπής τόρνου 
Εΐδη κοπτικών έργαλείων 
Στερέωση καί κεντράρισμα έργαλείων κοπής 
7-7 Χαρακτηριστικά τής κατεργασίας στόν τόρνο 
Ταχύτητα 

Καθορισμός τής ταχύτητας κοπής καί τών στροφών, 
στις όποιες πρέπει νά έργασθή ό τόρνος 
Διάγραμμα ταχυτήτων κοπής 
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Πρόωση 

/—8 Κωνική τόρνευση 

α) Κωνική τόρνευση μέ γωνιακή μετάθεση έργα- 
λειοφορειου 

β) Κωνική τόρνευση μετάθεση της κουκουβάγιας 
„ Τ' Κωνική τόρνευση μέ σύστημα αντιγραφής 
/-9 Κοπή σπειρώματος στον τόρνο 

1. Γενικά γιά κοχλίες 

2. Προετοιμασία καί κοπή του σπειρώματος 
Εργαλεία κοπής σπειρώματος 
Προετοιμασία τού κομματιού 

Δέσιμο και κεντραρισμα τοϋ εργαλείου 
Κοπή τοϋ σπειρώματος 

Κίνηση τοϋ έργαλειοφορείου γιά τήν κοπή τοϋ 
τοϋ σπειρώματος 

8· Απολογισμός ανταλλακτικών οδοντωτών τροχών 

α) Κοπή σπειρώματος μέ τόρνο μέ βήμα κοχλία 
σπειρωμάτων τής ίδιας μονάδας μέ τό βήμα 
τοϋ σπειρώματος πού κατασκευάζομε 
Διπλή μετάδοση 
"Ελεγχος τοποθετήσεως 
Τρ ιπλή μετάδοση 

β) Κοπή σπειρώματος σέ τόρνο μέ βήμα κοχλία 
σπειρωμάτων διαφορετικής μονάδας άπό τό 
βήμα τοϋ σπειρώματος πού κατασκευάζομε, 
γ) Κατά προσέγγιση υπολογισμοί 

7-10 Κιβώτιον Νόρτον ( ΝΟΗΤΟΝ) 

7—11 Κοπή πολλαπλών κοχλιών (κοχλίες μέ πολλές 
άρχές) 

α) Γύρισμα τοϋ κομματιοΰ μέ άκίνητο τό εργα¬ 
λείο 

β) Μετάθεση τοϋ εργαλείου μέ άκίνητο τό κομ¬ 
μάτι 

γ) Κλίση σπειρωμάτων καί άντίστοιχη κλίση 
τοϋ εργαλείου 

7- 12 Ειδικές έργασίες στον τόρνο 

α) Τρύπημα στόν τόρνο 
β) Κρασπέδωση (κανελάζ) 
γ) Γύρισμα σπειροειδοΰς έλατηρίου 
δ) Τόρνευση σφαιρικών επιφανειών 
β) Αντιγραφή σχημάτων, πού δέν είναι κυκλι¬ 
κά 

8. Φραιζομηχανή 

8- 1 Γενικά 

8-2 Περιγραφή 

α) Σώμα 

β) Συγκρότημα συγκρατήσεως φραιζών 
γ) Συγκρότημα συγκροτήσεως καί μετακινήσεως 
κομματιών 

8-3 Κοπτικά εργαλεία ( Φραΐζες) φραιζομηχανής 
8-4 Συνθήκες κατεργασίας στήν φραιζομηχανή Ταχύ¬ 
τητα - Πρόωση 

Βάθος κοπής 
8-5 Διαιρέτης 

α) Αμέσου διαιρέσεως 
β) "Εμμεση απλή διαίρεση 
γ) Διαφορική διαίρεση 
δ) Κοπή Ιλικας στόν διαιρέτη 

8- 6 Στοιχεία καί κατασκευή όδοντοτροχών 

α) Παράλληλοι όδοντοτροχοί μέ ίσια δόντια 
β) Κωνικοί όδοντοτροχοί μέ ίσια δόντια 
γ) Κυλινδρικοί όδοντοτροχοί μέ λοξά δόντια (έλι- 
κοειδεΐς) 

δ) Άτέρμων κοχλίας καί τροχός (κορώνα) 

9· Λειαντικές μηχανές 

9- 1 Γενικά γιά τήν λείανση καί τις λειαντικές μηχα- 

νές 

9-2 Σμυριδοτροχοί 

1. Πώς έργάζεται ένας σμυριδοτροχός (λειαντικός 
τροχός) 
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α) Θραύση τοϋ κόκκου 
β) Ανανέωση τών κόκκων 
γ) Διαμάντια 

2. Τύποι μορφές και χαρακτηριστικά τών σμυρι- 
δοτροχών 

α) Τό υλικό τών κόκκων 
β) Τό μέγεθος τών κόκκων 
γ) Ή σκληρότητα τοϋ συνδετικού 
δ) Ή ύφή 

ε) Τό είδος τοϋ συνδετικού 

3. Εκλογή τοϋ καταλλήλου τροχού γιά κάθε είδους 
κατεργασία 

4. Ζυγοστάθμιση, τοϋ τροχοΰ 

5. Τοποθέτηση τοϋ σμυριδοτροχοΰ στό λειαντικό 
μηχάνημα 

6. Προστατευτικά σκεπάσματα ή προφυλακτή¬ 
ρες 

Συνθήκες τής κατεργασίας λειάνσεως 
(Ταχύτητες τροχοΰ, κομματιοΰ, πρόωση, βάθος λειάν- 
σεως) ' ' 

1. Περιφερειακή ταχύτητα τοϋ σμυριδοτροχοΰ 

2. Περιφερειακή ταχύτητα τοϋ κατεργαζομένου κομ¬ 
ματιού 

8· Ταχύτητα πλαγιας μεταθέσεως τοϋ τροχοΰ σχε¬ 
τικά μέ τό κατεργαζόμενο κομμάτι 
4. Βάθος λειάνσεως 
9-4 Κονδύλια καί σμυριδόλιμες 

9~5 Τύποι λε.αντικών μηχανών καί τρόπος λειτουργίας 
τους ' 

1. Λειαντικά μηχανήματα έξωτερικών κυλινδρικών 

έπιφανειών 

2. Λειαντικά μηχανήματα έσωτερικών κυλινδρικών 
έπιφανειών 

3. Λειαντικά, μηχανήματα επιπέδων έπιφανειών 

4. Ειδικοί τύποι μηχανών λειάνσεως 

β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟΥ 

ΤΑΞΗ : Β'- ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' & Β' 5 ώρες τήν 
έβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 
1. "Όργανα γιά μέτρηση μηκών 
1-1 Γενικά 
1-2 Μετρικές ταινίες 
1—3 Μεταλλικοί κανόνες 
1-4 Παχύμετρα βερνιέρου 

1. "Αρχή τοϋ βερνιέρου 

2. Περιγραφή τοϋ παχυμέτρου 

3. Παχύμετρα μετρικού ή δεκαδικού (γαλλικού) 
συστήματος 

4. Παχύμετρα άγγλοσαξονικοΰ συστήματος 

5. Χρήσεις καί μορφές παχυμέτρων 

"Οδηγίες χρήσεως 
1-5. Μικρόμετρα 

1. Μικρόμετρα τού μετρικού ή δεκαδικού ή γαλλικού 
συστήματος 

2. Μικρόμετρα άγγλοσαξονικοΰ συστήματος 

3. Σειρές μικρομέτρων 

"Οδηγίες χρήσεως 
1-6 Μετρητικά ρολόγια 
Χρησιμοποίηση τού ρολογιού 

1- 7. Διαβήτες γιά μετρήσεις (κομπάσα) 

2. "Όργανα γιά μέτρηση γωνιών 

2- 1 Γωνιές (όργανα γιά μέτρηση ορθών γωνιών) 

2-2 Φαλτσογωνιές ( όργανα γιά μέτρηση όξειών γω¬ 
νιών ) 
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2 3 Κεντρογωνιές 

2-4 Μοιρογνωμόνια 

2 5 Αεροστάθμη (αλφάδι) 

2- 6 Νήμα τής στάθμης 

3. Ανοχές κατασκευής 

3- 1 Γενικά 

1. Συναρμογή κομματιών 

2. Χάρη- σύσφιγξη 

3. Ανοχές κατασκευής 

4. 'Οριακές διαστάσεις 

3-2 ’Έλεγχος των κατασκευών- Ελεγκτή ρες 

1. Γενικά 

2. Είδη έλεγκτήρων 
Γενικοί έλεγκτήρες 
Ειδικοί έλεγκτήρες 

3- 3 Χρήση καί συντήρηση των έλεγκτήρων 

4. Έργαλειομηχανές 

4- 1 Γενικά περί έργαλειομηχανών 

4-2 ΓΙώς κινούνται οί έργαλειομηχανές Μετάδοση κι- 
νήσεως 

Μετάδοση τής κινήσεως 
Ταχύτητες 

4-3 Συνθήκες κοπής ( ταχύτητα πρόωση, βάθος κο¬ 
πής) 

4-4 ’ Εργαλεία κοπής 

1. 'Τλικά έργαλείων κοπής 
α) χάλυβες έργαλείων 
β) Ταχυχάλυβες 
γ) Σκληροκράματα 
δ) Σκληρομέταλλα 
ε) Φυσικό καί τεχνητό κορούνδιο 
στ) Διαμάντι (άδάμας) 

2. Μορφές των έργαλείων κοπής- Γωνίες κοπής 

4- 5 'Υγρά κοπής 

5. Δράπανο 

5- 1 Γενικά 

5-2 Είδη δραπάνων 

5-3 Σώμα δραπάνου 
Μέγεθος δραπάνου 

5-4 Τρυπάνια 

Είδη τρυπανιών 
Τρόχισμα των τρυπανιών 
Διαστάσεις τρυπανιών 
Ειδικά τρυπάνια 

5-5 Μηχανισμός συγκρατήσεως τρυπανιών στό δρά¬ 
πανο 

5-6 Μέσα συγκρατήσεως κομματιών, πού θά τρυπή- 
σωμε 

5-7 Σημάδεμα καί τρύπημα 

5-8 Συνθήκες κατεργασίας στό δράπανο. Ταχύτητα 
πρόωση Βάθος κοπής 
Ταχύτητα κοπής 
Προώσεις 


6. Πλάνη 

6-1 Γενικά 

6-2 Τό σώμα 

6-3 ' Η Κεφαλή 

6-4 Τραπέζι τής πλάνης Μηχανισμός κινήσεως 
Στερέωση μέ μέγγενη έργαλειομηχανής 

6-5 Εργαλεία κοπής πλάνης καί χρησιμοποίησή τους 
Εσωτερικά πλανίσματα 
6-6 Συνθήκες κατεργασίας στήν πλάνη 


7. Λειαντικές μηχανές 


7-1 

νές 

7-2 

τροχός 


Γενικά για τήν λείανση καί τις λειαντικές μηχα- 
Σμυριδοτροχοί 

1. Πώς έργάζεται ένας σμυριδοτροχός ( λειαντικός 


α) Θραύση τοΰ κόκκου 
β) Ανανέωση των κόκκων 
γ) Διαμάντια 

2. Τύποι μορφές καί χαρακτηριστικά τών σμυρι- 
δοτροχών 

α) Τό υλικό τών κόκκων 
β) Τό μέγεθος τών κόκκων 
γ) Ή σκληρότητα τοΰ συνδετικού 
δ) 'Η υφή 

ε) Τό είδος τοΰ συνδετικού 

3. Εκλογή τού καταλλήλου τροχού για κάθε είδους 
κατεργασία 

4. Ζυγοστάθμιση τοΰ τροχού 

5. Τοποθέτηση τοΰ σμυριδοτροχοΰ στό λειαντικό 
μηχάνημα 

6. Προστατευτικά σκεπάσματα ή προφυλακτήρες 

7-3 Συνθήκες τής κατεργασίας λειάνσεως 
(Ταχύτητες τροχού, κομματιού, πρόωση, βάθος λειάν- 

σεως) 

1. Περιφερειακή ταχύτητα τοΰ σμυριδοτροχοΰ 

2. Περιφερειακή ταχύτητα τοΰ κατεργαζομένου κομ¬ 
ματιού 

3. Ταχύτητα πλαγίας μεταθέσεως τοΰ τροχού σχε¬ 
τικά μέ τό κατεργαζόμενο κομμάτι 

4. Βάθος λειάνσεως 

7-4 Κονδύλια καί σμυριδόλιμες 

7-5 Τύποι λειαντικών μηχανών καί τρόπος λειτουργίας 
τους 

1. Λειαντικά μηχανήματα έξωτερικών κυλινδρικών 
έπιφανειών 

2. Λειαντικά μηχανήματα έσωτερικών κυλινδρικών 
έπιφανειών 

3. Λειαντικά μηχανήματα έπιπέδων επιφανειών 

4. Ειδικοί τύποι μηχανών λειάνσεως 

8. ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΑΞΗ : Β' ΕΞΑΜΗΝΟ Α' & Β' 5 ώρες τήν 
έβδομάδα 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 

1. Θερμότης Έργον 

1-1 Θερμοκρασία 

1-2 Μέτρησις θερμοκρασίας 

1-3 Κλίμακες θερμοκρασιών 

1-4 Μηχανικόν "Εργον - Ισχύς 
1-5 Θερμότης 

1-6 Ειδική θερμοχωρητικότης 

1-7 "Εργον όγκομεταβολής 

1-8 Εσωτερική ένέργεια 

1-9 Πρώτον Θερμοδυναμικόν Αξίωμα 

1—10 Ανοικτόν σύστημα 

1-11 Ένθαλπία 

1- 12 Καταστατικά μεγέθη 

2. Τέλειον άέριον 

2- 1 'Ορισμός τού τελείου αερίου 

2-2 Ίσόογκος μεταβολή 

2-3 Ίσόθλιπτος μεταβολή 

2-4 Τσοθερμοκρασιακή μεταβολή 
2-5 Αδιαβατική μεταβολή 
2-6 Στραγγαλισμός άερίου 
2-7 Κυκλικαί μεταβολαί 

2- 8 Κύκλος Καρνό 

3. Ατμοί 

3- 1 Ατμοποίησις 

3-2 Πίεσις καί Θερμοκρασία άτμοποιήσεως 

3—3 Στερεοποίησες 

3—4 'Υπόψυκτον υγρόν 
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3-5 Στραγγαλισμός ύγροϋ 

3- 6 Συμπίκνωσις 

4. Ψυκτικός κύκλος 

4- 1 Ψυκτική ισχύς 

4-2 Άπορριπτομένη θερμότης 

4-3 Ψυκτικός κύκλος 

4-4 Θερμοκρασία ψυκτικού κύκλου 

4-5 Συντελεστής συμπεριφοράς 

4- 6 'Τπόψυξις συμπυκνώματος 

5. Μετάδοσις θερμότητος 

5- 1 Τρόποι μεταδόσεως θερμότητος 

5-2 Άγωγιμότης 

5-3 Συναγωγή 

5-4 Συνδυασμός Συναγωγής - Άγωγιμότητος 

5- 5 Ακτινοβολία 

6. Δεύτερον Θερμοδυναμικόν Αξίωμα 

6- 1 Αναστρέψιμα καί μή άναστρέψιμα φαινόμενα 

6-2 Δεύτερον Θερμοδυναμικόν Αξίωμα 

6- 3 Εντροπία 

II. ΨΤΚΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ 

7. Ψϋξις - Λειτουργία τυπικής Ψυκτικής έγκαταστάσεως 

7- 1 Γενικά 

7-2 'Η ύγροποίησις των αερίων - Τρόπος παραγωγής τής 
ψύξεως 

7-3 Γενική Περιγραφή καί στοιχειώδης λειτουργία τυπι¬ 
κής ψυκτικής έγκαταστάσεως 
7—4 "Άμεσος καί έμμεσος ψϋξις 

8. Αέρια χρησιμοποιούμενα εις τάς ψυκτικάς μηχανάς 

9. Ψυκτική έγκατάστασις μέ ΡΚΕΟΝ - 12 
9-1 Περιγραφή - λειτουργία 

9-2 'Η πλήρωσις καί ή συμπλήρωσις τής Ψυκτικής μέ 
ΡΚΕΟΝ - 12 

9-3 Κυριώτεραι άνωμαλίαι εις έγκαταστάσεις μέ ΡΚΕΟΝ 
-12 

Πιθανά αίτια καί τρόπος άποκαταστάσεως αυτών 

10. Ψυκτική έγκατάστασις μέ άμμωνίαν 

11. Ψυκτική έγκατάστασις μέ χλωριοϋχον μεθύλιον 

12. Ψυκτική έγκατάστασις μέ διοξείδιον τοϋ άνθρακος 

13. Ψυκτική μηχανή διά θερμότητος ή δι’ άναροφήσεως 

14. Ψυκτικοί θάλαμοι - Παγολεκάναι - Ψυκτική ισχύς 
14-1 Ψυκτικοί θάλαμοι - 'ΐλικά αύτών 

14-2 'Η παραγωγή πάγου - Παγολεκάναι 

14- 3 Ψυκτική ισχύς 

15. ' Η συντήρησις των τροφίμων μέ ύγροποιημένον άζωτον 

15— 1 Γενικά 

15—2 Οί τρόποι εφαρμογής τής πήξεως των προϊόντων 
δι’ ύγροϋ άζώτου 

15—3 Τά πλεονεκτήματα τής χρήσεως τοϋ ύγροϋ άζώτου 
15-4 Στοιχειώδης περιγραφή τής βασικής ψυκτικής δια- 
τάξεως ΟΚΤΟΤΚΑΝ8ΡΕΚ 

9. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΑΞΗ Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α καί Β' 5 ώρες τήν έβδομάδα 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ καί ΘΕΡΜΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Τι είναι αί έσωτερικαί έγκαταστάσεις 

1-1 Γενικά 

1- 2 'Ιστορική άνασκόπησις 

2. Εγκαταστάσεις παροχής δδατος 

2- 1 Γενικά 

2-2 Σημεία λήψεως ύδατος 
α) Πηγαί 
β) Φρέατα 
γ) ΔεξαμεναΙ 

δ) Λήψις ίδατος έκ δεξαμενών 

ε) Δίκτυα διανομής έξω του Κτηρίου 

στ) Λήψις δδατος έκ τοϋ δικτύου της πόλεως 


2-3 Διανομή 

α) Άντλησις δδατος 
β) Άντλίαι 
γ) Μετρηταί 

2-4 Κατεργασία 
α) Καθίζησις 
β) Διήθησις 
γ) Άποσκλήρυνσις 
δ) Άποστείρωσις 

2-5 Εσωτερικά δίκτυα ψυχροΰ δδατος 
α) Παροχαί - υδροληψία 
β) Ειδική κατανάλωσις δδατος 
γ) Δεξαμεναί κτηρίων 

2-6 Διαμόρφωσις δικτύων 
α) Σωλήνες 
β) Είδη σωλήνων 
γ) Θέσις σωλήνων 
δ) Σύνδεσις σωλήνων 
ε) Εξαρτήματα 
στ) Δικλείδες 

ζ) Κρουνοί (βρύσες ή κάνουλες) 
η) Τοποθέτησις δικτύων 

θ) Διάταξις δικτύου Εμφανές δίκτυον "Αφανές δί- 
κτυον 

2-7 Δίκτυα θερμοΰ δδατος 

α) Σημεία παροχής 

β) Διανομή θερμοΰ δδατος 

γ) Θέρμανσις μέ ιδιαίτερον λέβητα 

δ) Θέρμανσις μέ τό δδωρ τής κεντρικής θερμάνσεως 

ε) Θερμοσίφωνες 

στ) Διαμόρφωσις δίκτυου 

ζ) Σωληνώσεις 

η) "Εξαρτήματα - συνδέσεις σωλήνων 
θ) Θερμοστάται 
ι) Κυκλοφορηταί 

2- 8 Δίκτυον καταψύχρου δδατος 

α) Διάταξις 
β) Σωληνώσεις 
γ) Ψΰκται 

3. 'Υδραυλικοί ύποδοχεΐς 

3- 1 Γενικά 

3-2 Κατηγορίαι υποδοχέων 

3-3 Χαρακτηριστικά των υποδοχέων 

3-4 Περιγραφή υποδοχέων 

α) Λεκάναι άποχωρητηρίων 

β) Έκπλυσις λεκανών άποχωρητηρίων 

γ) Ουρητήρια 

δ) Πυγόλουτρα (μπιντέδες) 

ε) Λεκάναι πλύσεως σκωραμίδων (μπόχρουμ) 

στ) Λεκάναι καθαρισμού δαπέδων 

ζ) Νεροχύται 

η) Σκάφαι 

θ) Νιπτήρες 

ι) Λουτήρες 

ια) Καταιονιστήρες (ντούς) 

3- 5 Σύνδεσις ύποδοχέων μέ δίκτυον άποχετεύσεως 

4. Κανονισμοί καί έπιθεώρησις δικτύων ύδρεύσεως 

4- 1 Γενικά 

4-2 Κανονισμοί 

4-3 "Επιθεώρησις 

5. Συντήρησις καί έπισκευαί δικτύων ύδρεύσεως 

6. "Εγκαταστάσεις άποχετεύσεως 

6-1 Γενικά 

6-2 Σωληνώσεις 

α) Γενικοί άγωγοί 
β) Κύριοι άγωγοί 
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6 3 Είδη σωλήνων άποχετεύσεως 

α) Σωλήνες πήλινοι (κοινώς άλειφωτοί) 
β) Σωλήνες έκ χυτοσιδήρου (κοινώς μαντεμένιοι) 
γ) Σωλήνες έκ μολύβδου 

δ) Σωλήνες έκ τσιμεντοκονιάματος, άμιαντοτσι- 
μέντου, πλαστικής ΰλης καί όξυμάχων ειδικών 
όπτών γαιών 

6-4 Δίκτυον 

α) Κατακόρυφοι σωληνώσεις 
β) Όριζόντιαι (κεκλιμέναι) σωληνώσεις 
γ) Κλίσεις οριζοντίων σωληνώσεων 
6-5 Ειδικά τεμάχια καί εξαρτήματα 
6-6 Ενώσεις σωλήνων 
6-7 Στόμια καθαρισμού 
6-8 Τοποθέτησις σωλήνων άποχετεύσεως 
6-9 Παγίδες (σιφώνια) 
α) Εΐδη παγίδων 
β) Ελάχιστη διάμετρος παγίδων 
γ) Θέσις 

δ) Βύθισμα παγίδος 
ε) Στόμια καθαρισμού παγίδων 
6-10 Σκοπός τών παγίδων 
6-11 Αερισμός 
6-12 Άντισιφωνικοί σωλήνες 
6-13 Κλίσις σωλήνων αερισμού 
6-14 Γενική παγίς (μηχανικός σίφων) 

6-15 Μίκα άερισμοϋ 

6-16 Λιποσυλλέκται 

6-17 Άμμοσυλλέκται 

6-18 Συλλέκται έλαίου καί βενζίνης 

6-19 Σιφώνια δαπέδων καί αυλών 

6-20 Σιφώνια υπογείων χώρων 

6- 21 Φρεάτια καθαρισμού 

7. Άποχέτευσις όβρίων 

7- 1 Γενικά 

7-2 Άποχέτευσις στεγών 
7-3 Άποχέτευσις δωμάτων 
7-4 Άποχέτευσις αυλών καί ακαλύπτων χώρων 
7-5 Δίκτυον 

7-6 Αποχετευτική Ικανότης 
7-7 'Υλικά υδρορροών 
7-8 Ενώσεις τεμαχίων 
7-9 Στόμια είς τάς ύδρορρόας 
7-10 Έλεγχος - συντήρησις 

7- 11 "Ελεγχος στεγανότητος 

8. Συστήματα άποχετεύσεων 

8- 1 Γενικά 

α) Μικτόν ή γενικόν σύστημα (ΤΟΥΤ Α17 ΕΟΟΙΓΓ) 
β) Χωριστικόν σύστημα 

9. Υπόνομοι καί βόθροι 

9- 1 Γ ενικά. Διάθεσις τών λυμάτων 
9-2 Υπόνομοι 

9-73 Βόθροι 

9-4 Σηπτικοί βόθροι (σηπτικαί δεξαμεναί) 

9-5 Απορροφητικοί βόθροι 

9-6 Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού 

9- 7 Άμμοδιυλιστήρια 

10. Κανονισμοί δικτύων άποχετεύσεως 

10- 1 Γενικά 

10-2 Μονάδες υδραυλικών υποδοχέων 
10-3 Έπιθεώρησις καί έλεγχος δικτύων 

11. Συντήρησις καί έπισκευαί άποχετεύσεων 

12. Θερμάνσεις 

12-1 Γενικά. Θερμοκρασία χώρων 

12-2 Θέρμανσις μέ έστίας (τζάκια) 

12-3 Θέρμανσις μέ θερμάστρας 
12-4 Εγκαταστάσεις κεντρικής θερμάνσεως 
α) Γενικά 
β) Λέβης 


γ) Λεβητοστάσιον 
δ) Καυστήρες 
ε) Καύσιμα 

στ) Δεξαμεναί πετρελαίου 
ζ) Δίκτυον 

η) Τρόπος συνδέσεως σωλήνων 

θ) Τοποθέτησις 

ι) Κυκλοφορηταί 

ια) Δοχείο διαστολής 

ιβ) Σώματα 

ιγ) Διακόπται σωμάτων 

ιδ) Καπνοδόχοι 

12-5 "Ελεγχος - Συντήρησις έγκαταστάσεών κεντρικής 
θερμάνσεως 

12-6 Συστήματα κεντρικής θερμάνσεως 
α) Γενικά 

β) Διάταξις μέ φυσικήν κυκλοφορίαν ή διά βαρύ- 
τητος 

γ) Σύστημα μέ ένα ή δύο σωλήνας 
δ) Διανομή έκ τών άνω ή κάτω 
ε) Θέρμανσις μέ ύδωρ μέσης ή υψηλής πιέσεως 
12-7 Θέρμανσις μέ άτμόν ή άέρα 
12-8 Ηλεκτρική θέρμανσις 

12- 9 Θέρμανσις όμάδος κτηρίων 

α) Γενικά 

β) Θερμικοί υποσταθμοί 

13. Αερισμός τών χώρων τών κτηρίων 

13- 1 Ανάγκη άερισμοϋ 

13-2 Αερισμός διά τών άνοιγμάτων 

13- 3 Άναρρόφησις 

14. Κλιματισμός κτηρίων 

14- 1 Σκοπός καί μέσα 

14-2 Κατεργασία άέρος 

14-3 'Τγρασία 

14-4 Κίνησις 
14-5 Ψϋξις 

14-6 Περιγραφή έγκαταστάσεών 

14- 7 Αγωγοί 

15. Θερμική μόνωσις σωλήνων καί άγωγών 

15- 1 Γενικά 

15—2 Μόνωσις σωλήνων 

15-3 Μόνωσις σωλήνων κεντρικής θερμάνσεως 

15- 4 Μόνωσις άγωγών άέρος 

α) Γενικά 

β) Μέ πλάκας φελλού 
γ) Μέ στρώμα υαλοβάμβακας 

16. Εγκαταστάσεις διανομής άερίων 

16- 1 Γενικά 

16—2 Δίκτυον φωταερίου 

16-3 Παραγωγή 

16-4 Εξωτερικόν δίκτυον 

16-5 Γενική γραμμή - Μερική γραμμή 

16-6 Σωληνώσεις 

16-7 Εξαρτήματα 

16-8 Διακόπται 

16—9 Γνώμονες 

16-10 Κίνδυνος πυρκαϊας καί έκρήξεως 

16- 11 Δίκτυον διανομής όξυγόνου 

α) Γενικά 

β) Θέσις άποθηκεύσεως καί λήψεως 
γ) Διανομή 
δ) Σωλήνες 
ε) Συνδέσεις 

17. Προστασία τών κτηρίων άπό πυρκαϊας 

17- 1 Γενικά 

17-2 Μέ δδωρ 

17—3 Σύστημα Σπρίγκλερς 

17-4 Πυροσβεστήρες 
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<χ) Πυροσβεστήρες κοινής πυρκαϊας 
β) Πυροσβεστήρες εύφλέκτων 
γ) Άντιηλεκτρικοί πυροσβεστήρες 
17-5 Συστήματα αυτομάτου ένδείξεως ένάρξεως πυρκαϊας 

10. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

ΤΑΞΗ : Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' καί Β' - 5 ώρες τήν εβδομάδα 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : 
α) ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 

β) ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή 

1-1 Μέθοδοι, συνδέσεως μεταλλικών τεμαχίων 

1-2 Πεδίου έφαρμογής των συγκολλήσεων 

1- 3 Εΐδη συγκολλήσεων 

2. Τα μέταλλα καί ή συγκολλητότης των 

2- 1 Γενικά 

2-2 Χυτοσίδηρος - Χάλυψ 

2-3 Χαλκός 
2-4 Μπρούντζος 
2-5 Όρείχαλκος 

2-6 Άλουμίνιον καί κράματα αλουμινίου 
2-7 Τδ μαγνήσιον καί τά κράματα μαγνησίου 
2-8 Μόλυβδος 

2- 9 Λοιπά μέταλλα 

3. Ετερογενείς συγκολλήσεις 

3— 1 Γ ενικά / 

3-2 Μαλακαί συγκολλήσεις των βαρέων μετάλλων 

α) Μαλακαί κολλήσεις - κασσιτεροκόλλησή 
β) 'Υλικά καθορισμού μαλακών συγκολλήσεων 
γ) Τεχνική των μαλακών συγκολλήσεων 

3— 3 Σκληραί συγκολλήσεις των βαρέων μετάλλων 

α) Σκληραί κολλήσεις τών βαρέων μετάλλων 
β) ' Υλικά καθαρισμού σκληρών συγκολλήσεων 
γ) 'Υλικά καθαρισμού διά θερμοκρασίας μικροτέ- 
ρας τών 800° 0 _ / 

δ) Τεχνική τών σκληρών συγκολλήσεων τών βαρέων 
μετάλλων 

4. Αύτογενεϊς συγκολλήσεις - Όξυγονοκολλήσεις 

4— 1 Γενικά περί όξυγονοκολλήσεως 

4-2 Παραγωγή καί άποθήκευσις τών χρησιμοποιουμένων 
αερίων 

α) Τδ όξυγόνον 
β) Τδ ύδρογόνον 
γ) Ή άσετυλίνη 

δ) Συσκευαί παραγωγής άσετυλίνης^ ( ^ 

ε) Δίκτυα διανομής όξυγόνου και ασετυλινης εντός 
του εργοστασίου 

4-3 Συσκευαί, έξαρτήματα καί εργαλεία όξυγονοκολ- 

λητοϋ 

α) Σύνδεσις τών μανομετρικών έκτονωτών 
β) Μανομετρικδς έκτονωτής 

γ) Ελαστικοί σωλήνες συνδέσεως μανομετρικών 
έκτονωτών καί καυστηρος 
δ) Καυστήρ - Σαλιμδ 
ε) "Αλλα εργαλεία όξυγονοκολλητοΰ 
4-4 Χαρακτηριστικά τής φλογδς όξυγόνου ασετυλίνης 
4—5 Τεχνική τών οξυγονοκολλήσεων 
α) Είδη οξυγονοκολλήσεων 
β) Προετοιμασία των πρδς συγκόλλησιν άκρων 
γ) Είδη ραφών δξυγονοκολλήσεων 
δ) Εκλογή άκροφυσίου καί κολλήσεως 
4-6 Πρακτικαί όδηγίαι διά τήν όξυγονοκόλλησιν 
α) Εργαλεία όξυγονοκολλήσεως 
β) Προετοιμασία όξυγονοκολλήσεως 


γ) Περί φλογδς συγκολλήσεως καί θέσεως τοϋ καυ- 
στήρος 

δ) Έκτέλεσις τής όξυγονοκολλήσεως 
4-7 Ελαττώματα οξυγονοκολλήσεων 

α) Κακή είσχώρησις τής κολλήσεως 
β) Όξείδια καί πόροι είς τήν ραφήν 
γ) Κακή σύνδεσις τής κολλήσεως καί τών τεμαχίων 
δ) Έλλειψις ή πλεόνασμα ύλικοΰ είς τήν ραφήν 
ε) Υπερβολική τήξις τοϋ μετάλλου παρά τήν ραφήν 
στ) Αλλαγή τής συστάσεως τοϋ μετάλλου εις τήν 
ραφήν 

4-8 Κίνδυνοι καί μέτρα ασφαλείας κατά τάς οξυγονοκολ¬ 
λήσεις 

α) Συσκευαί παραγωγής ασετυλίνης 
β) Άποθήκαι άνθρακασβεστίου 
γ) Φιάλαι καί έκτονωταί 
δ) Καυστήρ 

ε) Μέτρα προστασίας τοϋ τεχνίτου 

4- 9 Στοιχεία κόστους οξυγονοκολλήσεων 

α) Παράδειγμα ύπολογισμοΰ στοιχείων κόστους όξυγονο¬ 
κολλήσεως 

5. Ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου 

5- 1 Γενικά περί τών ηλεκτροσυγκολλήσεων τόξου 

5-2 Τδ ήλεκτρικδν τόξον 

5-3 Μηχαναί ήλεκτροσυγκολλήσεως 

α) Μηχαναί ήλεκτροσυγκολλήσεως τόξους συνεχούς ρεύ¬ 
ματος 

β) Μηχαναί ήλεκτροσυγκολλήσεως τόξου έναλλασομένου 
ρεύματος 

γ) Σύγκρισις μηχανών ήλεκτροσυγκολλήσεως τόξου συνε¬ 
χούς καί έναλλασομένου ρεύματος 
δ) Αυτόματοι μηχαναί ήλεκτροσυγκολλήσεως τόξου 
5-4 Εργαλεία τοϋ ήλεκτροσυγκολλητοϋ 
5-5 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκολλήσεων τόξου 
α) Γυμνά ήλεκτρόδια 
β) Έπενδεδυμένα ήλεκτρόδια 

5-6 Τεχνική τών ηλεκτροσυγκολλήσεων τόξου 
α) Είδη ήλεκτροσυγκολλήσεως άναλόγως καί θέσεως τοϋ 
άντικειμένου 

β) Είδη ραφών ηλεκτροσυγκολλήσεων 

γ) Προετοιμασία άκρων τών τεμαχίων προς ηλεκτροσυγ¬ 
κόλλησή 

δ) Εκλογή τοϋ καταλλήλου διά τήν ήλεκτροσυγκόλλησιν 
ήλεκτροδίου > 

ε) Παραμορφώσεις κατά τάς ηλεκτροσυγκολλήσεις. Μέ¬ 
θοδοι ηλεκτροσυγκολλήσεων 
5-7 Προσθήκη μετάλλου δι’ ήλεκτροσυγκολλήσεως 
5-8 Πρακτικαί όδηγίαι διά τήν ήλεκτροσυγκόλλησιν τό¬ 
ξου , 

α) Εργαλεία καί υλικά, προετοιμασία ήλεκτροσυγκολλήσεως 
β) Έκτέλεσις της ήλεκτροσυγκολλήσεως τόξου 
5-9 Ελαττώματα ηλεκτροσυγκολλήσεων τόξου 
α) Κακή είσχώρησις κολλήσεως 
β) Ρωγμαί είς τήν ραφήν 
γ) Όξείδια καί πόροι είς τήν ραφήν 
δ) Κακή σύνδεσις της κολλήσεως καί τών τεμαχίων 
ε) Κακή έμφάνισις της ραφής 
στ) Μηχανικαί ιδιότητες της ραφής 

5-10 Κίνδυνοι καί μέτρα ασφαλείας κατά τάς ήλεκτρο- 
συγκολλήσεις τόξου 

5- 11 Στοιχεία κόστους ήλεκτροσυγκολλήσεως τόξου 
α) Τδ κόστος τοϋ ήλεκτροδίου 

β) Τδ κόστος τής ήλεκτρικής ένεργείας 
γ) Τδ κόστος έργασίας τοϋ ήλεκτροσυγκολλητοϋ 
δ) Παράδειγμα ύπολογισμοΰ στοιχείων κόστους ηλεκτρο- 
συγκολλήσεως 

6. Ηλεκτροσυγκολλήσεις άντιστάσεως 

6- 1 Γενικά περί τών ήλεκτροσυγκολλήσεων άντιστάσεως 

6-2 ’ Ηλεκτροσυγκόλλησις άντιστάσεως κατά σημεία 
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Μηχαναί ήλεκτροσυγκολλήσεως άντιστάσεως κατά 
σημεία 

Τεχνική της ήλεκτροσυγκολλήσεως άντιστάσεως 

6-3 Ήλεκτροσυγκόλλησις άντιστάσεως ραφής 

6-4 Μηχαναί ήλεκτροσυγκολλήσεως άντιστάσεως ραφής 

6-5 Τεχνική τής ήλεκτροσυγκολλήσεως άντιστάσεως ρα¬ 
φής 

6-6 Ήλεκτροσυγκόλλησις άντιστάσεως άκρων 
6-7 Μηχαναί ήλεκτροσυγκολλήσεως άντιστάσεως άκρων 
6-8 Τεχνική τής ήλεκτροσυγκολλήσεως άντιστάσεως 
άκρων 

α) 'Απλή ήλεκτροσυγκόλλησις άκρων 
β) Ήλεκτροσυγκόλλησις άκρων μέ τόξον 

6-9 ΙΙρακτικαί όδηγίαι διά τάς ήλεκτροσυγκολλήσεις 
άντιστάσεως 

6- 10 Στοιχεία κόστους ήλεκτροσυγκολλήσεων άντιστά- 
σεως 

α) Το κόστος τής καταναλισκομένης ήλεκτρικής ένεργείας 
β) Γο κόστος τής εργασίας τοϋ Τεχνίτου 
γ) ΙΙαραδειγμα υπολογισμού των στοιχείων κόστους κατά 
την ήλεκτροσυγκόλλησιν άντιστάσεως 

7. ’Άλλαι μέδοθοι συγκολλήσεως 

7- 1 Εισαγωγή 

7-2 Καμινοσυγκόλλησις 

7-3 Συγκόλλησις μέ θερμίτην 
7-4 Ήλεκτροσυγκόλλησις μέ ύδρογόνον 
7—5 ^Ηλεκτροσυγκόλλησις μέ άδρανές άέριον 
7-6 Ήλεκτροσυγκόλλησις μέ άργόν 
α) ^Ηλεκτροσυγκόλλησις με ήλεκτρόδιον βολφραμίου 
β) ^ Ηλεκτροσυγκόλλησις μέ ρυθμιζόμενον τόξον 
Υ) Ηλεκτροσυγκόλλησις μέ άέριον διοξείδιον τοϋ άνθρακος 
7—7 Ηλεκτροσυγκόλλησις μέ έπαγωγικόν ρεϋμα 


8. Συγκόλλησις χυτοσιδήρου 

Επισκευαι^ εφθαρμένων τεμαχίων άπό χυτοσίδηρον 

8—1 Γενικά 

8-2 Όξυγονοκόλλησις χυτοσίδηρου 

8- 3 Ήλεκτροσυγκόλλησις χυτοσιδήρου 

α) Ηλεκτροσυγκόλλησις χυτοσιδήρου έν ψυχρώ 
β) Ηλεκτροσυγκόλλησις χυτοσιδήρου έν θερμώ 

9. Κοπή μετάλλων 

9- 1 Γενικά 

9-2 Κοπή μετάλλων μέ φλόγα οξυγόνου - άσετυλίν/ 
(οςυγονοκοπη) 1 

9-3 ’Εργασίαι καί ρυθμίσεις διά κοπή μέ φλόγα ό?υγό 
νου - ασετυλινης ’ γ 

α) Προ τής κοπής 
β) Μετά τήν κοπήν 

9-4 Πρακτικαί όδηγίαι διά τήν κοπήν μέ φλόγα όξυγό 

9- 5 ’Οξυγονοκοπή μέ έμφύσησιν κόνεως σιδήρου 

ο _7 ’ηΓ 1 μετ , αλ> ;“ ν τοΰ ήλεκτρικοΰ τόξου 
·> ι Ηλεκτρική οξυγονοκοπή 

Στοιχεία κοστους οξυγονοκοπής 

10. Έλεγχος συγκολλήσεων 

10— 1 Γενικά 

α) 1 ^ο1μή λ ^ υ μ 4οϋ ταστΡθφήν τήί Ρ ^ ς 

β) Α° κι μή αντοχής εις κάψιν 
γ) Δοκιμή κρούσεως 
8) Μεταλλουργικοί έλεγχοι 

σείς 3 ΕλΖΎΙ ° ς χω?ις κατ «στροφήν τής ραφής συγκολλή 

α) Όπτικός έλεγχος 

ήχητικά κύματα 
Υ ) ^Ελεγχος στεγανότητος 
«) "Ελεγχος σκληρότητος 

Ζ Κ δι ’ ,ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων 

) Ελεγχος δι ακτίνων X (ΚΟΝΤΟΕΝ) 


ζ) ’Έλεγχος διά άκτίνων γάμμα (γ) 
η) ’Έλεγχος δι’ ύπερηχητικών κυμάτων 


11. ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 


ΤΑΞΗ : Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' καί Β' - 5 ώρες τήν 

έβδομάδα 

ΚΑΤΕΤΘΤΝΣΗ : ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

1. ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

α) Στοιχειώδης περιγραφή των βασικών τμημάτων ενός 
άεροσκάφους καί ένός ελικοπτέρου 

β) Βασικοί ορισμοί σχετικά μέ τή πτήση τοϋ άεροπλά- 
νου (Αεροτομή, Γωνία προβολής, Έκπέτασμα, Αντίσταση, 
’Άκτωση, ’Οπισθέλκουσα, "Ωση, Κέντρον βάρους άερο- 
πλάνου, Εύστάθεια άεροπλάνου, "Αξονες άεροπλάνου, Έλε- 
γχος, Επιφάνειες ελέγχου, 'Υπεραντωτικές διατάξεις, Ζυ- 
γοστάθμιση, Αντιστάθμιση επιφανειών έλέγχου 

γ) Βασικοί ορισμοί σχετικά μέ τή πτήση τοϋ έλικοπτέρου 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΑΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ 

α ) Μηχανική συνδεσμολογία, συρματόσχοινα, οδηγοί, 
ρυθμιστές έντάσεως 

β) Άποσβεστήρες επιφανειών έλέγχου καί μηχανισμοί 
άσφαλείας 

γ) Ρύθμιση άεροσκάφους καί έλικοπτέρου 
δ) Εύθυγράμμιση άεροπλάνου, ζυγοστάθμιση κινουμένων 
έπιφανειών. 


3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

α) Υδραυλικό υγρό — Τύποι — Βασικές ιδιότητες 
β) Βασικό υδραυλικό κύκλωμα 

γ), Μέρη υδραυλικού κυκλώματος (Δεξαμενή - Αντλίες - 
Βαλβίδες έλέγχου - Βαλβίδες άσφαλείας - Ρυθμιστές πιέ¬ 
σεων - Κύλινδρου ένεργείας). 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 

α) Τυπικό σύστημα καί βασικά μέρη του 
β) Συντήρηση συστήματος 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΣ 

α) Τύποι συστημάτων προσγειώσεως καί μέρη τους 
β) Ηλεκτρικό και υδραυλικό σύστημα άνασύρσεως 

γ) Πηδαλιούχηση ριναίου σκέλους 
δ) Σύστημα πεδήσεως καί μέρη του 
ε) Σύστημα άντιολισθήσεως τροχών 
στ) Ρύθμιση συστήματος πεδήσεως 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

α) Τυπικό σύστημα καυσίμου 
β) Είδη συστημάτων καυσίμου 

γ) Μέρη συστήματος καυσίμου (Δεξαμενές — Σωλήνες — 
Φίλτρα - Βοηθητικές καί κύριες άντλίες - Βαλβίδες - Έν- 
δεικτες) 

δ) Συντήρηση συστήματος 


ι λζ,ιλζ, ϋ,ΙΝΑΙΥΙΊ 

ΒΡΟΧΗΣ 




ο αποπαγώσεως καί μέρη του (Άντλίες- 

Βαλβιδες - Ρυθμιστές κ.λ.π.) Συντήρησή του. 

β Σύστημα άντιπαγοποιήσεως. Εΐδη καί μέρη του. 

ΥΙ Σύστημα προστασίας έναντι βροχής. Εΐδη καί μέρη 


8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

„ α) ’Ανίχνευση πυρκαΐάς. Εΐδη καί μέρη. Προειδοποίηση 
έναντι υπερθερμάνσεως. 

β) Σύστημα πυροσβέσεως. Είδη καί μέρη του 
πυ ο συστγ 19 άτων άνακαλύψεως πυρκαϊας καί 
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9. ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ - ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ 

α) Τρόποι, συμπιέσεως θαλάμου επιβατών. Μέρη του 
συστήματος συμπιέσεως ('Ύπερσυμπιεστές - Βαλβίδες - 
Ρυθμιστές — Ένδεΐκτες) 

β) Σύστημα κλιματισμού. Είδη συστήματος ψύξεως 
(Κύκλου άέρα καί κύκλου άτμοϋ), Μέρη τους 
γ) Σύστημα οξυγόνου. Μέρη (Κύλινδροι — Βαλβίδες — 
Ρυθμιστές — Ένδεΐκτες — Μάσκες). Πλήρωση καί έκκένωση 
συστήματος 

δ) Συντήρηση συστημάτων συμπιέσεως, κλιματισμού 
καί οξυγόνου 

10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ 

α) Τυπικό ήλεκτρικό σύστημα. Είδη. Μέρη 
β) Σύρματα. Τύποι - Αναγνώριση - Μόνωση - Δέσμες 
συρμάτων - Πλέξιμο - Λύσιμο - Κοπή - Συγκόλληση - 
Συννένωση συρμάτων - Φίσσες καί Ακροδέκτες 
γ) Διακόπτες, Ηλεκτρονόμοι, Φώτα αεροσκάφους 
δ) Συντήρηση ήλεκτρικοΰ συστήματος 

11. ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
α) Γενικά. Πίνακες οργάνων 

β) Ένδεΐκτες πιέσεως υδραυλικού καί ποσότητας υδραυ¬ 
λικού 

γ) Ένδεΐκτες πιέσεως λιπαντικοΰ καί ποσότητας λι- 
παντικοΰ 

δ) Ένδεΐκτες πιέσεως άναρροφήσεως κινητήρα 
ε) Σύστημα ΡΙΤΟΤ. Ταχύτερα — 'Ύψομέτρα — Εν- 
δεΐκτες βαθμού άνόδου 

στ) Ένδεΐκτες στροφής καί κλίσεως. Ένδεΐκτες γωνίας 
προσβολής 

ζ) Συντήρηση 3ΕΕ8ΥΝ καί ΜΑΟΝΕ8ΥΝ 
η) "Οργανα πιέσεως καυσίμου καί λαδιού. "Οργανα εν- 
δείξεως ποσότητας καυσίμου. "Οργανα μετρήσεως ροής καυ¬ 
σίμου 

θ) Στροφόμετρα. Συγχροσκότησις 
ι) "Οργανα ένδείξεως θερμοκρασίας 
ια) Γυροσκοπικά όργανα 
ιβ) Ηλεκτρικοί ένδεΐκτες θέσεως 
ιγ) Μαγνητική πυξίδα 

ιδ) Αύτόματος πιλότος. Συστήματα διευθύνσεως πτη- 
σεως 

12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 
α) Βασικές αρχές. Συχνότητες. 

β) Πομποί, δέκτες, κεραία, μικρόφωνα, τροφοδοτικά 
συστήματα τηλεπικοινωνιών. 

γ) Μέτρηση εμβέλειας. Μέτρηση άποστάσεως. Προσδιο¬ 
ρισμός διευθύνσεως πτήσεως. Φάροι εντοπισμού 
δ) Ραντάρ άεροσκαφών 

ε) Συστήματα άεροπλοΐας (ΙΙΟΡΡΤΕΗ και αδρανειακα) 
στ) Ραδιοϋψόμετρο. Έντοπιστές πτήσεως 
ζ) Εγκατάσταση καί συντήρηση μερών ήλεκτρονικοΰ 
συστήματος 

13. ΕΛΙΚΕΣ 

α) Θεωρία έλικας. Βασικά μέρη της 
β) Τύποι ελίκων. ’ Ηλεκτροϋδραυλικο σύστημα ελεγχου 
τους 

γ) Επισκευή ελίκων. Ζυγοστάθμιση έλικος 

14. ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΑ 


16. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 

α) Σύστημα κυρίου στροφείου 
β) Κύριος άξονας καί σύστημα ελέγχου πτήσεως 
γ) Μεταφορά κινήσεως 
δ) Ουραίο στροφείο 

ε) Συστήματα. Σύστημα προσγειώσεως. Εγκατάσταση 
κινητήρα 

στ) Συντήρηση. "Ελεγχος. Επιθεωρήσεις 

17. ΚΟΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
α) Γενικά - Αναγνώριση 

β) Στοιχεία συνδέσεως μέ σπείρωμα. Βλήτρα. Ειδικά 
βλήτρα. ’ Οφθαλμοκοχλίες. Άσφαλοκοχλίες. Περικόχλια. 
Εΐδη. Αναγνώριση. Διαδικασία τοποθετήσεως. Ροπή. Ασ¬ 
φάλιση 

γ) Παράκυκλοι. Εΐδη. Αναγνώριση, 
δ) Αεροπορικοί κοχλίες. Κοχλίες άπλοι, κοχλίες δομής, 
κοχλίες - ήλοι, κοχλίες, μικρής στροφής, κοχλίες ΌΖΙΙ8 
κοχλίες ΟΑΜΕΟΟ κοχλίες ΑΙΚΕΟΟ 

ε) Συρματόσχοινα. Κατασκευή. Προσαρμογές, 
στ) Σωλήνες ώσεως — ελξεως. Άμφισύνδεσμοι 
ζ) Μέθοδοι άσφαλίσεως (Σύρμα, Κοπίλια, Δακτύλιοι 
κλπ.) 

η) Τ Ηλοι. Εΐδη 

θ) Πλαστικά — Ελαστικά υλικά άεροσκαφών. Παρεμβα- 
σματα, Καθαριστήρες. Στεγανοποιητικά μίγματα 

18. ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 
α) Γενικά Σύστημα σωληνώσεων 

β) Ελαστικοί σωλήνες. Μεγέθη. Αναγνώριση. Κατα¬ 
σκευή 

γ) Μεταλλικές σωληνώσεις. Σχηματισμός σωληνωσεως. 
Κοπή. Έκχύλωση. Κάμψη. Επισκευή 
δ) Σύνδεση σωληνώσεων 

19. ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

α) Σιδηρούχα καί μή σιδηρούχα συνήθη αεροπορικά μέ¬ 
ταλλα 

β) Θερμικές έπεξεργασίες τους 
γ) Διάβρωση καί άντιδιαβρωτική προστασία 

20. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΙ ΕΠΙΚΑΛΎΨΕΙΣ 

α) Αεροπορικά υφάσματα. Εΐδη, ( , 

β) Διάφορα υλικά υφασμάτινων επικαλύψεων. Ταινίες. 
Νήματα Ένισχυτικό κορδόνι. Συνδετήρες ( 

γ) 'Υλικά καί τρόπος έπικαλύψεως άεροπορικών υφα- 
σαάτων 

21. ΧΡΩΜΑΤΑ 

α) Αεροπορικά χρώματα. Εΐδη , 

β) Μέθοδοι χρώσεως. Επισκευές χρώσεως. Αντικατά¬ 
σταση χρώσεως 
γ) Χαλκομανίες 

22. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΟΜΗΣ , „ „ 

α) Γενικά. Επιθεώρηση βλάβης. Χαρακτηρισμός,ζημίας 
β) Μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλων. Κοπτικα. Δια- 

μορφωτικά 

γ) Διαδικασία επισκευής 

δ) Διαδικασία ήλώσεως μέ διαφόρους τυπους ήλων 
Δοκίδων Εγκαρσίων καί διαμήκων δοκών. Χείλους προ¬ 
σβολής καί έκφυγής 

στ) Επισκευές κυψελωτών κατασκευών , 
ζ) Επισκευές πλαστικών, μερών. Καλυματων κεραιών 
η) Επισκευές στεγανοποιήσεως δομής. 

12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ 


α) Τύποι άλεξιπτώτων. Γενική περιγραφή. Λειτουργία 
β) Αλεξίπτωτα προσωπικού (Καθίσματος. Στήθους. 
Ράχης) 

γ) Αλεξίπτωτα ρίψεως εφοδίων. Αλεξίπτωτα οπισθέλ¬ 
κουσας 

δ | Συντήρηση αλεξιπτώτων 

15. ΣΩΣΣΙΒΙΑ - ΣΩΣΣΙΒΙΟΙ ΛΕΜΒΟΙ 
α) Γενικά, τύποι. Μέρη 
β) Συσκευασία. Επιθεώρηση. Αποθήκευσή 


α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΎΣΕΩΣ 

Α'. ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΤΑΞΗ : Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' &ΒΊ2 ώρεςτήν έβδομάδο 
1 Γενικά νιά τίς Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (ΜΕΚ 

τύποι ΜΕΚ. 
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Κυριότερα μέρη τους (εξοικείωση μέ τή γενική τεχνολο¬ 
γία καί λειτουργικότητα κάθε μέρους). 

2. Στοιχεία διακινήσεως φορτίων 

Γενικά. Τα βασικά στοιχεία τοϋ φορτίου. (Βάρος, δια¬ 
στάσεις, θέση, στήριξη). Μεταφορά, ανύψωση καί μετατό¬ 
πιση φορτίου. Εργαλεία καί μηχανήματα διακινήσεως. Ε¬ 
φαρμογές κατά τή άποσυναρμολόγηση μηχανών ϋΙΕδΕΓ. 

3. Κεφαλή Κυλίνδρου 

Είδη, 'ίλικό κατασκευής. Εξαγωγή καί τοποθέτηση. 
Τρόχισμα έπιφανείας. 

4. Έμβολο 

Είδη καί μορφές εμβόλων. 'Τλικό κατασκευής. Εξαγωγή, 
καθαρισμός καί τοποθέτηση, "Ορια φθοράς. 

5. Πείρος εμβόλου 

Προορισμός, 'ίλικό κατασκευής. Εξαγωγή καί τοπο¬ 
θέτηση. Τρόποι συγκρατήσεως. "Ορια φθοράς 

6. Ελατήρια εμβόλων 

Προορισμός. Είδη καί μορφές ελατηρίων. 'Τλικό κατα¬ 
σκευής. Εξαγωγή καί τοποθέτηση. "Ορια φθοράς. Περί ΕΧ- 
ΡΑΝϋΕΒ. 

7. Διωστήρας 

> Προορισμός. Μορφές διωστήρων. 'Τλικό κατασκευής. 
Εξαγωγή καί τοποθέτηση. Ευθυγράμμιση διωστήρα. Διεύ¬ 
θυνση εδράνου 

8. Στροφαλοφόρος άξονας 

Προορισμός. 'Τλικό κατασκευής. Εξαγωγή καί τοπο- 
τηση. Διευθέτηση εδράνων βάσεως Μέταλλα άντιτριβής 
"Ορια φθοράς. Επισκευές. 

9. Έκκεντροφόρος άξονας 

Προορισμός. 'Τλικό κατασκευής. Όδοντωτός τροχός 
στροφαλοφόρου άξονα. Εξαγωγή καί τοποθέτηση, όρια 
φθοράς. 

10. Βαλβίδες 

Προορισμός. Είδη. 'Τλικό κατασκευής. Τρόποι λειτουρ¬ 
γίας. Εξαγωγή, καθαρισμός καί τοποθέτηση. Ρύθμιση, 
έλεγχος διακένων καί έλεγχος διανομής βαλβίδων. Προ¬ 
σδιορισμός Α.Ν.Σ. Επισκευές (τρίψιμορεκτιφιάρισμα). "Ο¬ 
ρια φθοράς. 

11. Ελατήρια βαλβίδων 

Προορισμός. Είδη. 'Τλικό κατασκευής. Εξαγωγή καί 
τοποθέτηση. "Ορια φθοράς. ' ' ' 

12. Ώστήρια Βαλβίδων 

Προορισμός. 'Τλικό κατασκευής. "Ορια φθοράς. 

13. Ωστική ράβδος 

Προορισμός. 'Τλικό κατασκευής. Αντικατάσταση. 

14. Ζυγωθρα καί άξονας ζυγώθρου 

Προορισμός. 'Τλικό κατασκευής. Εξαγωγή καί τοπο¬ 
θέτηση. Επισκευή 


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 


1. Αντλία λαδιού 

Είδη Τρόπος λειτουργίας. Εξαγωγή καί τοποθέτηση. 
Ορια φθοράς. Βλάβες καί έπισκευές 

2. Πυξίδα λαδιού 

Προορισμός. Εξαγωγή, καθαρισμός καί τοποθέτηση. 
Ορια φθοράς. Βλάβες καί έπισκευές 

3. Αντλία νεροΰ 

Προορισμός. Είδη. Τρόπος λειτουργίας. Εξαγωγή, έπι- 
σκευή καί τοποθέτηση. "Ορια φθοράς. Βλάβες καί έπισκευές. 

4. Αντλία πετρελαίου 

?σβ Π Γ° Ρ ^ 0ς · *?>!· Τρόπος λε ™ΡΥ^> κύλινδρος καί 
καί έπισ^υέΓ^ τ ° π ° θέτησ7! · "°Ρ ια φβορας. Βλάβες 


5. ’Ακροφύσιο (Μπέκ) 
Προορισμός. Εΐδη. Κυριότερα 
λεγχος πιέσεως λειτουργίας. Ρύθμ 
υπερχειλίσεως πετρελαίου 


μέρη, Καθαρισμός. Έ- 
ιση. Σωλήνας έπιστροφής 


6. "Ελεγχος εύθυγραμμίσεως κινητήρα 

7. Φίλτρα καυσίμου καί λιπαντικοϋ λαδιού 
Έξάρμοση φίλτρων. Καθαρισμός καί άντικατάσταση στοι¬ 
χείων 

8. Συντήρηση 4 - X κινητήρα ϋϊβδβΐ μετά άπό ώρισμένες 
ώρες λειτουργίας. 

9. Μηχανισμοί έλέγχόυ, αυτόματοι ρυθμιστές Γενικά. 
Βασικές άρχές λειτουργίας. Είδη καί τύποι πού χρησι¬ 
μοποιούνται. Περιγραφή καί τεχνολογία αυτών. Βλάβεέ 
καί έπισκευές 

10. Αναγνώριση κυκλωμάτων κινητήρα Πίβ8β] 
Κυκλώματα καυσίμου, λιπάνσεως, ψύξεως, άέρα. 

11. Προετοιμασία καί έκκίνηση κινητήρα 

Έλεγχος στάθμης λαδιού λιπάνσεως, νερού ψύξεως, πιέ¬ 
σεως άέρα έκκινήσεως, έλεύθερης περιστροφής, προλύπανση 
κλπ. 

12. Παρατηρήσεις καί ενέργειες σέ κινητήρα πού λειτουργεί 
Καταγραφή θερμοκρασιών λιπάνσεως, ταχύτητας περι¬ 
στροφής, φορτίου, καταναλώσεως καυσίμου κ.λ.π. 

13. Μέτρηση καταναλώσεως καί υπολογισμός ειδικής. κατα¬ 
ναλώσεως καυσίμου 

14. Μέτρηση μεγίστης πιέσεως συμπιέσεως καί μεγίστης 
πιέσεως καύσεως 

15. Συνήθεις βλάβες στούς κινητήρες Πϊοδο] 

Εντοπισμός Βλαβών. Επιπτώσεις στήν λειτουργία τών 

κινητήρων τού συστήματος. 

16. Οργανα^ καί συσκευές, μετρήσεως θερμοκρασίες, πιέ¬ 
σεως, παροχής καί στάθμης ύγροΰ ' 

Χρησιμοποιούμενα είδη καί τύποι. Βασικές άρχές λει¬ 
τουργίας, Τεχνολογία αυτών. Βλάβες καί έπισκευές. 

β) ΚΑΤΕΤΘΤΝΣΗ : ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 

ΤΑΞΗ : Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ, Α' καί Β' - 12 ώρες τήν 

εβδομάδα 

Α' ΣΚΟΠΟΣ 


Τό μάθημα άποβλέπει οί μαθητές : 

Να μάθουν και να συνηθίσουν τό σωστό τρόπο έργασίας 

— Να αποκτησουν δεξιότητες στή χρήση τών βασικών 
εργαλειομηχανών γιά τήν κατασκευή γενικών καί εΐδ- 
κών έργων 

- Νά γνωρίσουν τις δυνατότητες καί τήν απόδοση τών 
εργαλειομηχανών πού θά χρησιμοποιούν, ώστε νά τις 
αξιοποιοΰν άνάλογα. 

-Νά αποκτήσουν γνώσεις καί δεξιότητες σχετικές με 
τήν συντηρηση τών έργαλειομηχανών 

Β' ΜΕΘΟΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 




- Τεχνολογία τής άσκήσεως 
-Πρακτικές έφαρμογές μέ πράξεις καί έργα 
-Στοιχειώδης ύπολογισμούς καί χρήση πινάκων δπου 
χρειάζεται .... 

Μέτρα ασφάλειας^ καί προλήψεως άτυχημάτων καί ' 
Συντηρηση τής έργαλειομηχανής 
Γιά τήν τεχνολογία τής άσκήσεως δέν θά διατίθεται χρό- 
ρος περισσότερος 10 % περίπου τού συνολικού, έξαρτώμενος 
πάντα καί από τό είδος τής άσκήσεως καί τις προηγούμενες 
σχετικές εμπειρίες τού μαθητοΰ. 

, Κάθε θά , π Ρ^ει νά περιλαμβάνει παλαιές καί 

νέες πράξεις ώστε μέ την επανάληψη νά επιτυγχάνεται ή 
συνεχής ανάπτυξη τών σχετικών δεξιοτήτων. 

Στό τέλος τής άσκήσεως θά άφιερώνεται χρόνος γιά. τήν 
ημερήσια καθαριότητα και τήν συντήρηση τής έργαλειομη- 
χανης, θά προβλεφθούν δέ καί καίά^ηλεΓ άρσεις ^ί 
εφαρμογές^ σχετικές μέ τήν προληπτική καί περιοδική έυν- 
τηρηση των έργαλειομηχανών. 

Γ ΤΟΣ ΙΕΧ0ΜΕΝ ° ΑΝΑΛΤΤΙΚ Οΐ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- 

1. Εισαγωγή. Σκοπός τοϋ μαθήματος. Σημασία τοϋ έργου 
του χειριστηρος συντηρητή έργαλειομηνανών [ ?Ύ 
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2. Μετρήσεις. 

2. 1 Μετρήσεις μηκών : Χρήση μετρικού καί άγγλο- 
σαξωνικού συστήματος. 

Μετρήσεις μέ μετροταινία, δίμετρο, ρίγα, παχύ- 
μετρα, μικρόμετρα καί μετρικά ρολόγια 

2.2 Μετρήσεις γωνιών : Χρήση γωνιάς, φαλτσογωνιάς, 
κεντρογωνιάς, μοιρογνωμονίου άλφαδιοΰ καί νήματος στά¬ 
θμης 

2. 3 Μεταφορά διαστάσεων από σχέδια σέ κομμάτια 
πού προορίζονται γιά κατεργασία 


3. Ανοχές κατασκευών 

3.1 "Εννοια καί χρησιμότητα τών ανοχών στις κατα¬ 
σκευές. Όνομαστική διάσταση. Όριακές διαστάσεις. Πρα¬ 
γματική διάσταση. 

3.2 Συναρμογή κομματιών. Χάρη - σύσφιγξη. 

3.3 Διαστάσεις σχεδίων μέ ανοχές 


4. "Ελεγχος κατασκευών 

4.1 Γενικά γιά τούς έλεγκτήρες. Χρησιμότητα. Είδη : 
Γενικοί καί είδικοί έλεγκτήρες Χρήση. Συντήρηση έλεγ- 
κτήρων. 

5. Δράπανο 


5.1 Μέτρα άσφαλείας 

5.2 Γενικές ασκήσεις τρυπήματος κομματιών απο διά¬ 

φορά ύλικά, μέ ποικίλες διαστάσεις καί πάχος. Επιλογή τού 
κατάλληλου τρυπανιού. Στερέωσή του στο δραπανο : Ε¬ 
λεγχος. Κατάλληλη συγκράτηση τοΰ κομματιού. Προσδιο¬ 
ρισμός τής ταχύτητας καθώς καί προώσεως. Εκλογή υγρού 
ψύξεως , , 

5.3 Ειδικά τρυπήματα : Τρυπήματα σε κομμάτι, που 
οί τρύπες τέμνονται - Τρύπημα μέ κεντρογωνία - Κόψιμο 
μέ έφαπτόμενες τρύπες. 

5.4 Τεχνική τροχίσματος τών τρυπανιών 
5-5 Συντήρηση 

6. Πλάνες 

6.1 Μέτρα άσφαλείας 

6.2 Ασκήσεις πλανίσματος μέ οριζόντια καί κατακο- 
ρυφη πλάνη : Πλάνισμα οριζοντίων κατακορυφων 
καί πλαγίων επιφανειών εξωτερικά. Κατασκευή 

6.3 Πλάνισμα εσωτερικών έπιφανειών / 

6.4 Χρήση διάφορων υλικών μέ ποικίλες διαστάσεις 
ϊΕπιλογή τοΰ κατάλληλου κοπτικοΰ εργαλείου. Σ .ο 
ρέωση τοΰ έργαλείου στο έργαλειοφορεΐο. Κεντρα- 
ρισμα. "Ελεγχος 

Προσδιορισμός τού κατάλληλου τροπου συγκρατή- 
σεως τοΰ κομματιού 

Συγκράτηση έλεγχος λ , 

Προσδιορισμός ταχύτητας κοπής και προωσεως 

6.5 Τεχνική τροχίσματος κοπτικών έογαλειων πλάνης 

6.6 Συντήρηση της πλάνης 


7. Τόρνος 

7.1 Μέτρα άσφαλείας 

7.2 Ασκήσεις : . , * , 

Γενικές κατεργασίες στόν τορνο με οριζοντιο ή κα 

θετή τόρνευση. , 

• Πρόωση χειροκίνητη καί πρόωση αυτόματη, 

Χρήση κομματιών διάφορων υλικών και με ποικι 
λες διαστάσεις 

7.3 Ειδικές κατεργασίες στόν τορνο 


Τρύπημα _ , 

Κοπή εξωτερικών καί έσωτερικων σπειρωμάτων 

Κατασκευή έλατηρίων 
Κωνική τόρνευση 
Κρασπέδωση 

Τόρνευση σφαιρικών επιφανειών, 

Αντιγραφή μή κυκλικών σχημάτων 
Εκλογή τού κατάλληλου κοπτικοΰ εργαλείου. Στε¬ 
ρέωση τοΰ εργαλείου στό έργαλειοφορεΐο. Κεντρα- 
ρισμα. "Ελεγχος. 


Κατάλληλη συγκράτηση τοΰ κομματιού. Κεντρά- 
ρισμα. Προετοιμασία. 

"Ελεγχος Προσδιορισμός ταχύτητας κοπής καί 
προώσεως. 

Εκλογή ψυκτικού ύγρού 

7.4 Τεχνική τροχίσματος κοπτικών εργαλείων τόρνου 

7.5 Συντήρηση τόρνων 

8. Φρέζα (φρεζομηχανή) 

8.1 Μέτρα άσφαλείας 

8.2 Ασκήσεις σέ όριζόντια καί κατακόρυφη φρέζα πάνω 
σέ κομμάτια άπό διάφορα ύλικά καί μέ ποικίλες διαστάσεις 

Κατεργασία επιπέδων καί καμπύλων έπιφανειών 
Κατασκευή αυλακιών καί σφηνοδρόμων 
Κατεργασίας πρισματικών έπιφανειών 
Κοπή σπειρωμάτων - Χρήση διαιρέτη 
Κοπή όδοντοτών τροχών - Χρήση διαιρέτη 
Εκλογή τοΰ κατάλληλου κοπτικοΰ έργαλείου. Στε¬ 
ρέωση τοΰ έργαλείου 
Έλεγχος ' 

Προετοιμασία και κατάλληλη συγκράτηση του κομ¬ 
ματιού. "Ελεγχος 

Προσδιορισμός ταχύτητας κοπής καί προώσεως. 
Εκλογή ψυκτικού υγρού 

8.3 Τεχνική τοΰ τροχίσματος κοπτικών έργαλείων φρέ¬ 
ζας 

8.4 Συντήρηση φρεζών 

γ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΑΞΗ : Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' καί Β' : 12 ώρες τήν 
έβδομάδα 

Α'. ΣΚΟΠΟΣ 

Τό μάθημα άποβλέπει : 

α) Στήν Εκπαίδευση τών μαθητών, γιά την όρθή χρη- 
μοποίηση τών έργαλείων, συσκευών οργάνων καί υλικών 
τής Ειδικότητάς τους 

β) Στήν κατανόηση τών δυνατοτήτων πού εχει καθένα 
άπό τά έργαλεΐα κλπ. 

γ) Στήν άνάπτυξη δεξιοτήτων γιά την ορθή εκτέλεση 
έργων ψυκτικών μέ τις ψυκτικές έγκαταστάσεις καί τή συν¬ 
τήρησή τους. 

Β' ΜΕΘΟΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

α) Κάθε ενότητα έργαστηριακής άσκήσεως θά περιλα¬ 
μβάνει : 

αΐ Τεχνολογία τής άσκήσεως 
α2 Δεξιότητες 

α3 Υπολογισμούς (όπου χρειάζονται) 
α4 Κανόνες άσφάλειας στήν έργασία 

β) Ή χρονική διάρκεια τής θεωρητικής παρουσιάσεως 
τής άσκήσεως (Τεχνολογία) δέν χωρίζεται άπό τό χρόνο 
πραγματοποιήσεώς της. 'Η, παρουσίαση αυτή έξαρταται, 
φυσικά, άπό τή φύση κάθε άσκήσεως. 

Κάθε μαθητής θά τηρεί ημερολόγιο άσκήσεων στο ο¬ 
ποίο θά περιγράφει συνοπτικά μεθοδολογία και τα απο¬ 
τελέσματα τών άσκήσεων. „ , , 

Τό ήμερολόγιο θά έλέγχεται απο τους εκπαιδευτές για 

τή σωστή τήρησή του 

Γ' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ¬ 
ΤΟΣ 

1. Χαράξεις ~ 

1.1 Τό νήμα τής στάθμης, τό δίμετρο σημαδευτηρι 

ρίγα μολύβι ’Εφαρμογέας 

1.2 Προφύλαξη στήν τοποθέτηση μιας σκάλας 

1.3 Αλφάδι κτίστη, άλφαδυσωλήνας 
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2. Τρύπημα στόν τοίχο καί στό μπετόν 

2.1 Σφυρί, βελόνι, καλέμι, ηλεκτρικό τρυπάνι 

2.2 Προφυλάξεις στή χρήση έργαλείων γιά τρύπημα 
στόν τοίχο καί στό μπετόν 

3. Σιδεροσωλήνες 

3.1 Τύποι σιδεροσωλήνων, έξαρτήματα 

3.2 Μέτρηση διαμέτρου σωλήνων καί μέτρηση πάχους 
σωλήνων 

3.3 Προφυλάξεις στή μεταφορά σωλήνων ( ιδιαίτερα 
μεγάλου μήκους) 

3.4 Κοπή σιδεροσωλήνων σέ δοσμένες διαστάσεις 

3.5 Διαμόρφωση σιδεροσωλήνων συνδέσεις σωλήνων - 
Εργαλεία 

3.6 Προφυλάξεις στήν κοπή διαμόρφωση και σύνδεση 
σιδεροσωλήνων 

4. Μολυβδόφυλλα Μολυβδοσωλήνες 

4.1 Εργαλείο διαμορφώσεως κοπής συνδέσεως μολυ¬ 
βδοφύλλων καί μολυβδοσωλήνων 

4.2 "Ισιωμα μολυβδοφύλλου 

4.3 Χάραξη μολυβδοφύλλου 

4.4 Κοπή μολυβδοφύλλου 

4. Διομόρφ. μολυβδοσωλήνων κοπή ίσιωμα Διαλογή μολυ¬ 
βδοσωλήνων 

5. Χαλκοσωλήνες 

5.1 Διαλογή ίσιωμα και κοπή, χαλκοσωλήνων 

6. Πλαστικοί σωλήνες 

6.1 Διαλογή κοπή σύνδεση πλαστικών σωλήνων 

7. Μαντεμοσωλήνες ( χυτοσιδερένιοι σωλήνες) 

7.1 Διαλογή καί κοπή μαντεμοσωλήνων 

8. Συγκολλήσεις μολυβδοφύλλων καί μολυβδοσωλήνων 

9. Κασσιτέρωση, Συγκολλήσεις μολυβδοσωλήνων με χαλκο¬ 
σωλήνες 


10. Σύνδεση χαλκοσωλήνων 

11. Χύτευση μολύβδου 


12. Προφυλάξεις στήν έκτέλεση των έργασιών 1, 2, 3, 4 

13. Συγκολλήσεις μέ δξυγονοασετυλίνη 

13.1 Εργαλείο συγκολλήσεως 

13.2 Συγκολλητικά ύλικά 

13.3 Έξαρτήματα βοηθητικά γιά συγκολλήσεις 

13.4 Καυστήρες έλαστικοί σωλήνες κλπ. 

13.5 Εφαρμογές Προφυλάξεις 

14. Όξυγονοκοπή 


14.1 Βασικές άρχές όξυγονοκοπής 

14.2 Ανωμαλίες, σφάλματα όξυγονοκοπής 

14.3 Προφυλάξεις- Εφαρμογές 

14.5 Συγκόλληση σιδεροσωλήνων 

16. Ηλεκτροσυγκολλήσεις 


16.1 Εργαλεία συγκολλήσεως 

16.2 Συγκολλητικά ύλικά 

16.3 Εφαρμογές Προφυλάξεις 

17. Κατασκευή διαφόρων άντικειμένων μέ τή βοήθεια 
κατασκευαστικών σχεδίων Γ 

σεις Κατ<Χσκευί| τμ ^ ματος Ψ υκτικοΰ κυκλώματος Άσκή- 

19. Έξατμιστές κατασκευή στοιχείων έξατμιστών Ασκή¬ 
σεις 1 


ϊ“* τικύ κυκλω ί χα διανομής Ασκήσεις 
Ζ\. Σύνθεση καί άποσύνδεση μανόμετρου 
μηχανή Ασκήσεις 


κατασκευής 
σέ ψυκτική 


22. Έξατμιστής οίκιακοΰ ψυγείου άπό άλουμίνιο 
επισκευής 


Ασκήσεις 


23. Διαρροή ψυκτικών κυκλωμάτων Ασκήσεις άνιννεύ- 
σεως διαρροών ' Λ 

24 ’ ** Ψ υκτικέ ? μηλιές Ασκήσεις δημιουργίας 


25. Ευκτικές μηχανές Ψυκτικό υγρό : Φόρτιση (πλήρωση) 
ψυκτικών μηχανών μέ ψυκτικό ύγρό κατά διαφόρους 
τρόπους άνάλογα μέ τό είδος τής ψυκτικής μηχανής. 
Ασκήσεις. 

26. Δείκτης ροής ψυκτικού ύγροϋ Υπολογισμός ποσότητας 
ψυκτικού ύγροΰ χρησιμοποιώντας δείκτη ροής Ασκή¬ 
σεις. 

27. “Αφαίρεση ψυκτικού ύγροΰ άπό ψυκτική μηχανή “Ασκή¬ 
σεις. 

28. Έκτονωτικές βαλβίδες Είδη βαλβίδων “Ασκήσεις ρυ- 
θμίσεως βαλβίδων 

29. Θερμοστάτης Ρύθμιση θερμοστάτη “Ασκήσεις 

30. Πρεσσοστάτης Είδη πρεσσοστατών Ρύθμιση πρεσ- 
σοστατών “Ασκήσεις 

31. Λάδια ψυκτικών μηχανών Προσθήκη λαδιού σέ ψυκτική 
μηχανή “Ασκήσεις 

32. Οίκιακά ψυγεία “Εγκατάσταση συντήρηση καθαρι¬ 
σμός, επισκευή ψυκτικού κυκλώματος “Ασκήσεις 

33. “Επαγγελματικά ψυγεία “Εγκατάσταση συντήρηση επι¬ 
σκευή ψυκτικού κυκλώματος “Ασκήσεις. 

34. Βλάβες ψυκτικών έγκαταστάσεων. Συνηθισμένης βλά¬ 
βες πιθανά αίτια άντιμετώπιση βλαβών “Ασκήσεις. 

35. Ψυκτικό κύκλωμα κλιματιστικών έγκαταστάσεων Κα¬ 
τασκευή επισκευή συντήρηση “Ασκήσεις 

δ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΕΡΜΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΑώΗ : Β ΕΞΑΜΗΝΟ Α / & Β / 12 ώρες τήν εβδομάδα 
Α' ΣΚΟΠΟΣ 

Τό μάθημα άποβλέπει : 

α) Στήν εκπαίδευση των μαθητών γιά τήν ορθή χρη¬ 
σιμοποίηση τών εργαλείων, συσκευών όργάνων καί υλικών 
τής ειδικότητάς τους 

> καταν δηση τών δυνατοτήτων πού έχει καθένα 

από τά εργαλεία κλπ. 

γ) Στήν άνάπτυξη δεξιοτήτων γιά τήν ορθή έκτέλεση 
έργων άπό τίς θερμοϋδραυλικέδ έγκαταστάσεις καί τή 
συντήρησή τους. 


Β' ΜΕΘΟΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

α) Κάθε Ενότητα “Εργαστηριακής άσκήσεως θά περι¬ 
λαμβάνει : 


αΐ. Τεχνολογία τής άσκήσεως 
α2. Δεξιότητες 

*3· Υπολογισμούς (όπου χρειάζονται) 
α4. Κανόνες ασφαλείας στήν “Εργασία 

_β) Η χρονική διάρκεια τής θεωρητικής παρουσιάσεως 
της άσκήσεως (τεχνολογία) δέν διαχωρίζεται άπό τό χρόνο 
πραγματαοποιήσεως της. 'Η παρουσίαση αύτή έξαρτάται, 
βασικά άπό τή φύση κάθε άσκήσεως. 


« γ ] μαθητής θά τηρεί ήμερολόγιο άσκήσεων στό 

οποίο θα περιγράφει, συνοπτικά, τή μεθοδολογία καί τά 
αποτελέσματα τών άσκήσεων. 

Τό ήμερολόγιο θά έλέγχεται άπό τούς έκπαιδευτές γιά τή 
σωστή τηρηση του. 


Γ'. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ 

1. Χαράξεις 


μολύβι. Έφΐμο^Γ ^ ** 

1.2 Προφύλαξη στή τοποθέτηση μιας σκάλας 

1.3 Αλφάδι κτίστη, άλφαδοσωλήνας 

2. Τρύπημα στόν τοίχο καί στό μπετόν 

9 0 π Ρί, ^ λ6νΐ ’ *“?*«“* ήλ«τρικό τρυπάνι 
> * ~ Ρ°? 1ί ^ξεις στή χρήση έργαλείων γιά τρύπημα 

στόν τοίχο καί στό μπετόν. 1 ^ 
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3. Σιδεροσωλήνες 

3.1 Τύποι σιδεροσωλήνων, εξαρτήματα 

3.2 Μέτρηση σωλήνων καί μέτρηση πάχους σωλήνων 

3.3 Προφυλάξεις στή μεταφορά σωλήνων (ιδιαίτερο με¬ 
γάλου μήκους) 

3.4 Κοπή σιδεροσωλήνων σέ δοσμένες διαστάσεις 

3.5 Διαμόρφωση σιδεροσωλήνων, συνδέσεις σωλήνων. 
Εργαλείο. 

3.6 Προφυλάξεις στην κοπή, διαμόρφωση καί σύνδεση 
σιδεροσωλήνων 

4. Μολυβδόφυλλα - Μολυβδοσωλήνες 

4.1 Εργαλεία διαμορφώσεως, κοπής, συνδέσεως μολυ¬ 
βδοφύλλων καί μολυβδοσωλήνων 

4.2 "Ισιωμα μολυβδοφύλλου 

4.3 Χάραξη μολυβδοφύλλου 

4.4 Κοπή μολυβδοφύλλου 

4.5 Διαμόρφωση μολυβδοσωλήνων, κοπή, ίσιωμα. Δια¬ 
λογή μολυβδοσωλήνων 

5. Χαλκοσωλήνες 

5.1 Διαλογή, ίσιωμα καί κοπή, χαλκό σωλήνων 

6. Πλαστικοί σωλήνες 

6.1 Διαλογή, κοπή, σύνδεση πλαστικών σωλήνων 

7. Μαντεμοσωλήνες (χυτοσιδηρένιοι σωλήνες) 

7.1 Διαλογή καί κοπή μαντεμοσωλήνων 

8. Συγκολλήσεις μολυβδοφύλλων καί μολυβδοσωλήνων 

9. Κασσιτέρωση. Συγκολλήσεις μολυβδοσωλήνων μέ χαλ¬ 
κοσωλήνες 

10. Σύνδεση χαλκοσωλήνων 

11. Χύτευση μολύβδου 

12. Προφυλάξεις στήν εκτέλεση των έργασιών 1,2,3,4 

13. Συγκολλήσεις μέ όξυγονοασετυλίνη 

13.1 Εργαλεία συγκολλήσεως. 

13.2 Συγκολλητικά υλικά 

13.3 Εξαρτήματα βοηθητικά για συγκολλήσεις 

13.4 Καυστήρες, ελαστικοί σωλήνες κ.λπ. 

13.5 Εφαρμογές, Προφυλάξεις 

14. Όξυγονοκοπή 

14.1 Βασικές αρχές όξυγονοκοπής 

14.2 Ανωμαλίες, σφάλματα όξυγονοκοπής 

14.3 Προφυλάξεις. Εφαρμογές 

15. Συγκόλληση σιδεροσωλήνων 

16. Ηλεκτροσυγκολλήσεις 

16.1 Εργαλεία συγκολλήσεως 

16.2 Συγκολλητικά υλικά 

16.3 Εφαρμογές. Προφυλάξεις 

17. Κατασκευή διαφόρων άντικειμένων μέ τή βοήθεια κατα¬ 
σκευαστικών σχεδίων 

18. Εγκαταστάσεις παροχής νερού 

18.1 Ασκήσεις έγκαταστάσεων : 

α) Τμήματος - δικτύου σωληνώσεων θερμού καί 
ψυχρού νερού. Εργαλεία, συσκευές καί όργανα 
πού θά χρησιμοποιηθούν. Προϋπολογισμός 
υλικών, τοποθέτηση, μέτρα ασφαλείας στήν 
εργασία. 

β) Σωληνώσεων θερμού καί ψυχρού νερού σέ λουτρό 
κατοικίας. Εργαλεία, συσκευές καί όργανα πού 
θά χρησιμοποιηθούν. Προϋπολογισμός έκλογή 
υλικών. Τοποθέτηση καί μέτρα ασφαλείας στήν 
εργασία. 

γ) "Οπως τό β γιά κουζίνα κατοικίας 
δ) Εξωτερικού τμήματος σωληνώσεων ύδρεύσεως 
σέ μιά οίκοδομή. 

Σύνδεση τής έγκαταστάσεως μέ τόν υδρομετρητή 
Σύνδεση έγκαταστάσεως ύδρεύσεως μέ δεξα- 
μενή. 

18.2 Κανονισμοί καί Επιθεώρηση δικτύου ύδρεύσεως 

18.3 Συντήρηση καί Επισκευή δικτύου ύδρεύσεως 

{ 18.4 Βαφή σωληνώσεων έξαρτημάτων κ.λπ. δικτύου 
ύδρεύσεως. Μόνωση. Ασκήσεις. 


18.5 Ασκήσεις έπισκευής βλαβών δικτύου ύδρεύσεως 
(Διαρροές οξειδώσεις, αντικατάσταση έξαρτημάτων τμή¬ 
ματος σωληνώσεων, κ.λπ.). 

19. Εγκατάσταση άποχετεύσεως. 

19.1 Ασκήσεις έγκαταστάσεων : 

α) Μολυβδοσωλήνων στις οικοδομές. Εργαλεία, 
συσκευές καί όργανα πού θά χρησιμοποιηθούν. 
Προϋπολογισμός ύλικών, τοποθέτηση, μέτρα 
ασφαλείας στήν εργασία 
β) Σιφωνίων δαπέδου (παγίδων) 
γ) Εξωτερικών σωληνώσεων οικοδομής άπό χυ¬ 
τοσίδηρο καί πλαστικών σωλήνων. Εργαλεία, 
. συσκευές καί όργανα πού θά χρησιμοποιηθούν. 
Προϋπολογισμός ύλικών, μέτρα άσφαλείας στήν 
εργασία, τοποθέτηση (κατακόρυφο τμήμα σω¬ 
ληνώσεων, οριζόντιο τμήμα μέ κλίση). 
δ "Οπως τό β γιά σωλήνες μέσα στό έδαφος σω¬ 
λήνες πήλινοι, τσιμεντένιοι, πλαστικοί κ.λπ. 
ε) Γενικών παγίδων (Μηχανοσίφωνες) 
στ) Άποχετεύσεως νερού ταρατσών καί άρκετών 
χώρων. Κατασκευή ταρατσομόλυβδων. 'Γλικά. 
εργαλεία, συσκευές καί όργανα πού Οά χρησι¬ 
μοποιηθούν. Τοποθέτηση, μέτρα άσφαλείας στήν 
έργασία 

19.2 Κανονισμοί καί Επιθεώρηση άποχετευτικών έγκα¬ 
ταστάσεων. 

19.3 Συντήτηση καί Επισκευή δικτύων άποχετεύσεως. 
Ασκήσεις. 

20. Εγκατάσταση υδραυλικών ύποδοχέων 

20.1 Ασκήσεις έγκαταστάσεως ύποδοχέων: 
α) Στήν κουζίνα 

β) Στό λουτρό 

'Υλικό, συσκευές καί όργανα πού θά χρησιμο¬ 
ποιηθούν. Τοποθέτηση, μέτρα άσφαλείας στήν 
έργασία 

20.2 Αερισμός δικτύου ύδραυλικών έγκαταστάσεων. Α¬ 
σκήσεις γιά τή σωστή έγκατάσταση αερισμού στά δίκτυα. 

20.3 Άμμοσυλλέκτης 

20.4 Ασκήσεις γιά τή συντήρηση καί έπισκευή τών 
ύδραυλικών ύποδοχέων. 

21. Εγκαταστάσεις θερμάνσεως. 

21.1 Ασκήσεις έγκαταστάσεων: 

α) Σωληνώσεων κεντρ. θερμάνσεως μέ φυσική κυ¬ 
κλοφορία τού νερού (βαρύτητας) 
β) όπως τό α) μέ κυκλοφορία καί διανομή άπό 
πάνω. Έξαερισμός δικτύου 
γ) "Οπως τό β) μέ διανομή άπό κάτω πρός τά πάνω 
δ) Θερμικών σωμάτων 

ε) Λεβητοστασίου - Σύνδεση λέβητος μέ καπνο¬ 
δόχο, Καπνοδόχου μέ καπνοσυλλέκτη. Σύνδεση 
καυστήρα, κυκλοφορητή, οργάνων λειτουργίας 
καί έλέγχου τής έγκαταστάσεως 
στ) Συστήματος ασφάλειας κεντρικής θερμάνσεως 
ζ) Κατασκευής δεξαμενής πετρελαίου 
η) Αποθήκης θερμού νερού (μπόϊλερ). Σύνδεση 
μέ λέβητες. 'Υλικά, έξαρτήματα, συσκευές, 
όργανα πού θά χρησιμοποιηθούν. Τοποθέτηση, 
μέτρα άσφαλείας στήν έργασία 

21.2 Συντήρηση, έλεγχος έγκαταστάσεως Κεντρ. Θερ¬ 
μάνσεως. 

21.3 Συνηθισμένες βλάβες έγκαταστάσεως Κεντρ. Θερ¬ 
μάνσεως. Επισκευές , ( , 

21.4 Σύγκριση έγκαταστάσεων θερμάνσεως με θερμό νερό 
καί μέ ατμό χαμηλής πιέσεως. 

22. Εγκαταστάσεις αερισμού καί κλιματισμού 

22.1 Γενικά γιά τίς έγκαταστάσεις άερισμού καί κλιμα¬ 
τισμού χώρων _ , ν , * 

22.2 Ασκήσεις κατασκευής αεραγωγών. Σύνδεση με 
έξαρτήματα. Μόνωση αεραγωγών. 'Υλικά, συσκευές, όργανα 
πού θά χρησιμοποιηθούν. Τοποθέτηση, μέτρα ασφαλείας 
στήν έργασία. 
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ε) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΤΑΞΗ: Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ: Α' & Β' 12 ώρες τήν έβδομάδ< 

Α' ΣΚΟΠΟΣ: 

Τό μάθηκα άποβλέπει: 


3. Μεθοδική άναζήτηση βλαβών σέ βενζινομηχανές και πε¬ 
τρελαιομηχανές 

'Υλικά, έργαλεΐα, συσκευές και όργανα πού θά χρησιμο¬ 
ποιηθούν. Μέτρα άσφαλείας στην έργασία. 

4. Γενικές άρχές για τή λειτουργία κινητήρων νΥΑΝΚΕΕ 

στ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 


α) Στήν εκπαίδευση των μαθητών για τήν όρθή χρησιμο¬ 
ποίηση τών έργαλείων, συσκευών, όργάνων καί υλικών της 
ειδικότητάς τους 

β) Στήν κατανόηση τών δυνατοτήτων πού έχει καθένα 
άπό τα έργαλεΐα κ.λπ. 

γ) Στήν άνάπτυξη δεξιοτήτων για τήν όρθή εκτέλεση έργων 
άπό τήν επισκευή καί συντήρηση μηχανών αυτοκινήτου 

Β' ΜΕΘΟΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 

α) Κάθε ενότητα έργαστηριακής άσκήσεως θά περιλαμ¬ 
βάνει : 

αΐ) Τεχνολογία της άσκήσεως 
α2) Δεξιότητες 

α3) Υπολογισμούς (όπου χρειάζονται) 
α4) Κανόνες άσφαλείας στήν έργασία 

β) * Η χρονική διάρκεια της θεωρητικής παρουσιάσεως τής 
άσκήσεως (Τεχνολογία) δέν διαχωρίζεται άπο τύ χρόνο 
πραγματοποιήσεώς της. 'Η παρουσίαση αυτή έξαρτάται 
βασικά άπό τή φύση κάθε άσκήσεως. 

> γ) Κάθε μαθητής θά τηρεί ημερολόγιο άσκήσεως στο όποιο 
θά περιγράφει, συνοπτικά, τή μεθοδολογία καί τά άποτελέ- 
σματα τών άσκήσεων 

Τό ήμερολόγιο θά έλέγχεται άπό τούς έκπαιδευτές γιά τή 
σωστή τήρησή του. 


Γ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΑΤΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΤΟΣ 

1. Ασκήσεις λυσιαρμολογήσεως : 
α) Συμπλέκτου 
β) Κιβωτίου ταχυτήτων 
γ) Σταυρών 
δ) Διαφορικού 

ε) Τετράχρονου βενζινοκινητήρα 

στ) Δίχρονου » 

ζ) Τετράχρονου πετρελαιοκινητήρα 

η) Δίχρονου » 

θ) Έξαεριωτήρια, Ρύθμιση 

ι) Αντλίας πετρελαίου καί άντλίες νερού 

ια) Έγχυτήρια 

ιβ) Εμβόλου, διωστήρα καί στροφαλοφόρου άξονα, έργα- 
λεΐα, συσκευές, όργανα πού θά χρησιμοποιηθούν στις λυσιαο- 
μολογήσεις. Μέτρα άσφάλειας στήν έργασία. 


2. Ασκήσεις Επισκευών 

α) Αντικατάσταση Ελαστικών κυαθίων υδραυλικών 
φρένων 

β) Εξαέρωση κυκλώματος υδραυλικών φρένων 
γ) Αφαίρεση καί τοποθέτηση άντλίας συστήματος πε- 
δησεως (φρένων) 

δ) Αντικατάσταση φερμουΐτ φρένων. Ρύθμιση φρένων 
ε) Λείανση ταμπούρων φρένων 
στ) Αφαίρεση, τοποθέτηση σεβροφρένου 
ζ) Μ >* τιμονιού 

η) Ζυγοστάθμιση τροχών 

θ) Μετρήσεις έσωτερικές καί έξωτερικές, έφαρμογής (Διά¬ 
κενα, διαστάσεις, κ.λπ.) 

ι) Λείανση σφονδύλου, κυλίνδρου, στροφαλοφόρου άξονα 
έμβόλων,, βαλβίδων, έδρών βαλβίδων ζ ’ 

ια) Γώνιασμα διωστήρων 
ιβ) Αντικατάσταση οδηγών βαλβίδων 
ιγ) Κοπή φλάντζας (παρεμβάσματος) 

’-δ) Τοποθέτηση έλατηρίων στά έμβολα 
ιε | Ε^σκευή, συντήρηση τών ελαστικών τών τροχών 
ιστ) Ελεγχος, ευθυγράμμιση διωστήρα. 'Υλικά, έργαλεΐα 


ΤΑΞΗ: Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ: Α' & Β' 12 ώρες τήν εβδομάδα 
Α' ΣΚΟΠΟΣ : 


Τό μάθημα αποβλέπει : 

α) Στήν εκπαίδευση τών μαθητών γιά τήν όρθή χρησιμο¬ 
ποίηση τών έργαλείων, συσκευών, όργάνων καί υλικών τής 
ειδικότητάς τους. 

β) Στήν κατανόηση τών δυνατοτήτων πού έχει καθένα άπό 
τά έργαλεΐα κ.λπ. 

γ) Στήν άνάπτυξη δεξιοτήτων, γιά τήν όρθή εκτέλεση 
έργων άπό τήν κατασκευή καί τήν έπισκευή αμαξωμάτων. 


Β' ΜΕΘΟΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 

α) Κάθε ένότητα έργαστηριακής άσκήσεως θά περιλαμ¬ 
βάνει : 

αΐ) Τεχνολογία τής άσκήσεως 
α2) Δεξιότητες 

α3) Υπολογισμούς (όπου χρειάζονται) 
α4) Κανόνες άσφάλειας στήν έργασία. 

β) Ή χρονική διάρκεια τής θεωρητικής παρουσιάσεως τής 
άσκήσεως (Τεχνολογία) δέν διαχωρίζεται άπό τό χρόνο 
πραγματοποιήσεώς της. 'Η παρουσίαση αυτή έξαρτάται, 
βασικά, άπό τή φύση κάθε άσκήσεως. 

( Υ) Κάθε μαθητής θά τηρεί ήμερολόγιο άσκήσεων στο όποιο 
θα περιγράφει, συνοπτικά, τή μεθοδολογία καί τά άποτελέ- 
σματα τών άσκήσεων. Τό ήμερολόγιο θά έλέγχεται άπό τούς 
έκπαιδευτές γιά τή σωττή τήρησή του. 


Γ' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ : 

1. Ασκήσεις συγκολλήσεων. 'Υλικά, έργαλεΐα, συσκευές καί 
όργανα που θά χρησιμοποιηθούν. Μέτρα άσφάλειας στήν 
έργασία 

1.1 Όξυγονοκολλήσεις 

1.2 Κασσιτεροκολλήσεις 

1.3 Μπρουτζοκολλήσεις, Άσημοκολλήσεις 

1.4 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 


2. Ηλωσεις (καρφώματα). Ασκήσεις. 'Υλικά έργαλεΐα, 
συσκευές και όργανα πού χρησιμοποιούνται στις ήλώ- 
σεις. Μέτρα άσφάλειας στήν έργασία 

3. Κοπή ελάσματος μέ πυροκόφτη. Ασκήσεις 

4. Ασκήσεις διαμορφώσεων. 'Υλικά, έργαλεΐα, συσκευές, 
μηχανήματα και όργανα πού χρησιμοποιούνται στις δια¬ 
μορφώσεις έλασμάτων 

4.1 Κύλινδροι κάμψεως 

4.2 Κορδονιέρα 

4.3 Στράντζα 

4.4 Επιπέδωση επιφανειών μέ σφυρηλάτηση καί μέ μη¬ 
χανικά μέσα. 


“· ομυριοοτροχων. Ασκήσεις 

6. Διάφορες άσκησεις άπό τήν έπισκευή καί κατασκευή 
αμαξωμάτων 

Υλικά, συσκευές, έργαλεΐα καί όργανα πού θά χρησιμο¬ 
ποιηθούν. Μέτρα άσφαλείας στήν έργασία. 

6.1 Αντικατάσταση ντίζας, καπώ καί ντίζας πόρτ - μπα- 
καζ (συρματόσχοινα καλύμματος μηχανής καί συρματό¬ 
σχοινο χώρου άποσκευών). 

6.2 έπισκευή γρύλλων (άνυψωτήρων) παραθύρων 

ο.σ Αντικατάσταση, τοποθέτηση έλαστικών στεγανο- 
ποιήσεως Θυρών αυτοκινήτων. 

6.4 Αντικατάσταση μασπιέ. 

6.5 |Αντικατάσταση τμήματος δαπέδου. 

. Αφαίρεση, καθορισμός, συγκόλληση, τοποθέτηση 
ψυγείου κινητήρα. 
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6.7 "Οπως τό 6.6 γιά τή δεξαμενή βενζίνας. 

6.8 Αφαίρεση, έπισκευή καί τοποθέτηση τρακαρισμένου 
προφυλακτήρα. 

6.9 Έπισκευή θυρών 

6.10 » ούρανοϋ οχήματος 

6.11 » μπροστινού φτερού 

6.12 » οπισθίου φτερού. 

6.13 » σπασμένης δοκού πλαισίου σασί. 

6.14 Ευθυγράμμιση πλαισίου (σασί). 

6.15 Γενικές αρχές γιά τή μεθοδική συναρμολήγηση των 
στοιχείων τοϋ αμαξώματος. Ασκήσεις. 

ζ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 


ΤΑΞΗ: β' - ΕΞΑΜΗΝΟ: Α' & Β' 12 ώρες τήν εβδομάδα 
Α' ΣΚΟΠΟΣ : 

Τό μάθημα αποβλέπει ώστε οί μαθητές: 

Νά μάθουν καί νά συνηθίσουν τό σωστό τρόπο έργασίας. 
Να αποκτήσουν δεξιότητες στή χρήση των εργαλείων, 
συσκευών καί μηχανών είδικεύσεώς τους γιά τήν κατασκευή 
έργων. 

Νά άποκτήσουν γνώσεις καί νά άναπτύξουν δεξιότητες 
σχετικές μέ τή συντήρηση μέσων πού θά χρησιμοποιηθούν. 

Β' ΜΕΘΟΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 


Κάθε ενότητα περιλαμβάνει: 

Τεχνολογία της άσκήσεως 

Πρακτικές έφαρμογές μέ πράξεις καί έργα 

Στοιχειώδεις υπολογισμούς καί χρήση πινάκων όπου 
χρειάζεται 

Μέτρα άσφαλείας καί 

Συντήρηση 

Γιά τή τεχνολογία της άσκήσεως δεν θά διατίθεται χρόνος 
περισσότερος 20% περίπου τοϋ συνολικού, έξαρτώμενος 
παντα καί άπό τό είδος της άσκήσεως προηγούμενες σχετι¬ 
κές έμπειρίες τών μαθητών. 

Στο περιεχόμενο τοϋ άναλυτικοΰ προγράμματος ή ύλη 
τοϋ Έλασματουργείου χωρίζεται άπό εκείνη τών Συγκολ¬ 
λήσεων, πλήν όμως συνιστάται ή διδασκαλία καί οί πρακτι¬ 
κές έφορμογές τών δύο κατευθύνσεων, νά προχωρούν παράλ¬ 
ληλα καί οί άσκήσεις νά έπιδιώκεται νά γίνονται πάνω σέ 
έργα πού θά περιλαμβάνουν πράξεις κατεργασίας ελασμάτων 
καί συγκολλήσεων. 

'Ορισμένες άσκήσεις θά έχουν σάν άντικείμενο τή συντή¬ 
ρηση τών έργαλδίων καί μηχανών. 


Γ' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 

1. Εισαγωγή. Σκοπός τοϋ μαθήματος 

2. Μετρήσεις 

2.1 Μετρήσεις μηκών: χρήση μετρικού καί άγγλοσαξω- 
^ικοϋ συστήματος. 

Μετρήσεις μέ μετροταινία, δίμετρα, ρίζα καί ταχύ¬ 
μετρα- 

2.2 Μετρήσεις γωνιών: Χρήση γωνιάς, μοιρογνωμονίου, 
άλφαδιοΰ καί νήματος. 

2.3 Μεταφορά διαστάσεων άπό σχέδια σέ κομμάτια πού 
προορίζονται γιά κατεργασία. 

3· Χάραξη (σημάδεμα): Χρήση άπλοΰ χαράκτη, πόντος καί 
διαβήτη. 

4. Συγκράτηση κομματιών: Σωστή χρήση της κατάλληλης 

μέγγενης καί εκλογή κατάλληλου τρόπου συγκρατή- 
σεως τών κομματιών. 

5. Σφυρηλάτημα: Εξάσκηση σέ κτυπήματα μέ διάφορα είδη 

σφυριών. 

6· Κοπή έλασμάτων μέ έργαλεϊα χεριού: Χρήση κοπιδιών, 
σιδεροπρίονων 

7. Κατεργασία έλασμάτων μέ λίμα. 

°· Τρύπημα έλασμάτων: Χρήση ζουμπάδων καί δραπάνου 
σταθερών καί φορητών. 


9. Διαμορφώσεις έλασμάτων μέ μηχανικά μέσα: 

9.1 Κοπή μέ μηχανικά ψαλίδια καί ζουμποψάλιδα. 

9.2 Κάμψη έλασμάτων μέ στράντζα καί κύλινδρο (ρολλό). 

9.3 Κορδονιάρισμα. 

9.4 Διαμόρφωση έλασμάτων μέ πρέσσες. 

10. Σύνδεση έλασμάτων 

10.1 Μέ κάρφωμα (ήλωση) 

10.2 Μέ κοχλίες (βίδες) 

11. Λείανση ελασμάτων μέ φορητούς σμυριδοτροχούς. 

12. Συγκολλήσεις έλασμάτων μέ μαλακή κόλληση: Χρήση 
διαφόρων κολλητικών υλικών καί πηγών θερμότητας. 
Προετοιμασία τών κομματιών. Εκτέλεση τής συγκολ- 
λήσεως. 'Υλικά καθαρισμού. 

13. Σκληρές συγκολλήσεις: Χρήση διαφόρων μέσων θερ- 
μάνσεως. Προετοιμασία τών κομματιών τής συγκολ- 
λήσεως. Εκτέλεση τής συγκολλήσεως. 

14. Όξυγονοκολλήσεις: Διάκριση τών φιαλών οξυγόνου καί 
άσετυλίνης. Προσαρμογή μανομέτρων καί έκτονωτών. 
"Ελεγχος γιά διαρροές. Ρύθμιση τής συσκευής άναμμα 
καί ρύθμιση τής φλόγας. Προετοιμασία στερέωση τών 
κομματιών, έκτέλεση τής συγκολλήσεως. Έλάττώματα 
τών συγκολλήσεων άπό κακή έκτέλεση κίνδυνοι καί μέ¬ 
τρα άσφάλειας μέσα προστασίας τοϋ οξυγονοκολλητή. 

Σημείωση: Συντήρηση τών συσκευών, έγκατάσταση, απο¬ 
θήκευση. 

Οί ασκήσεις θά γίνονται πάνω σέ κομμάτια άπό διάφορα 
υλικά μέ ποικίλες διαστάσεις καί έφαρμογή διαφόρων 
μεθόδων καί θέσεων οξυγονοκολλήσεως όπως κάθετη, 
ήμικάθετη, οριζόντια, οροφής, έσωτερικών καί έξωτε- 
ρικών γωνιών. 

14.1 Κοπή έλασμάτων μέ πυροκόφτη (όξυγονοκοπή): 

Προετοιμασία, σημάδεμα τοϋ κομματιού. Εκτέλεση τής 

κοπής μέ πυροκόφτη. 

Ασκήσεις στήν όξυγονοκοπή μέ έλεύθερο χέρι καί μέ τή 

βοήθεια βοηθητικών συσκευών - οδηγών. 

15. Ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου: Προετοιμασία τής συ¬ 
σκευής. Ρύθμιση καί εκλογή κατάλληλων ήλεκτροδίων, 
προετοιμασία τών κομματιών, συγκράτησή τους καί έκτέ¬ 
λεση τής συγκολλήσεως. Ελαττώματα τών συγκολλή¬ 
σεων. 

Κίνδυνοι καί μέτρα άσφαλείας - μέσα προστασίας τού 
ηλεκτροσυγκόλλησή συντήρηση συσκευών. 

Σημείωση: Οί άσκήσεις θά γίνονται πάνω σέ κομμάτια άπό 
διάφορα ύλικά μέ ποικίλες διαστάσεις καί έφαρμογή διά¬ 
φορων μεθόδων καί θέσεων ηλεκτροσυγκολλήσεων κά¬ 
θετη, ήμικάθετη, οριζόντια, άπό κάτω προς τά πάνω, άπό 
πάνω προς τά κάτω. Επίσης θά περιληφθοΰν καί άσκή- 
σεις ήλεκτροκοπής καί ήλεκτροσυγκολλήσεως (γέμισμα) 
μέ ειδικά ήλεκτρόδια. 

η) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟΥ 

ΤΑΞΗ: Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ: Α' & Β' 12 ώρες τήν έβδομάδα 
Α' ΣΚΟΠΟΣ: 

Τό μάθημα άποβλέπει ώστε οί μαθητές: 

- Νά μάθουν καί νά συνηθίσουν τό σωστό τρόπο έργασίας. 

- Νά άποκτήσουν δεξιότητες στή χρήση τών έργαλείων 
συσκευών καί μηχανημάτων τής είδικεύσεώς τους γιά 
τή κατασκευή ανάλογων έργων. 

- Νά γνωρίσουν τις δυνατότητες καί τήν άπόδοση τών μέ¬ 
σων πού χρησιμοποιούν, καί νά τις άξιοποιοΰν άνάλογα. 

- Νά άποκτήσουν γνώσεις σχετικές μέ τήν περιοδική συν¬ 
τήρηση τών έργαλείων, καί μηχανημάτων πού χρησιμο¬ 
ποιούν στήν άσκηση τού επαγγέλματος τους. 

Β' ΜΕΘΟΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει: 

- Τεχνολογία της άσκήσεως. 

- Πρακτικές εφαρμογές μέ πράξεις καί έργα. 

- Στοιχειώδεις υπολογισμούς, όπου χρειάζονται. 
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- Μέτρα άσφαλείας καί προλήψεως άτυχημάτων καί 

- Συντήρηση εργαλείων, συσκευών καί μηχανημάτων. 

Για τή τεχνολογία της άσκήσεως δέν θά διατίθεται χρόνος 
περισσότερος τοϋ 10% περίπου τοϋ συνολικού ,έξαρτώμενος 
πάντα καί άπό τό είδος της άσκήσεως καί τις προηγούμενες 
σχετικές έμπειρίες των μαθητών. 

Κάθε άσκηση πρέπει νά άποτελεΐται άπό σύνολο παλαιών 
καί νέων πράξεων ώστε νά επιτυγχάνεται ή συνεχής άνάπτυξη 
τών σχετικών δεξιοτήτων. 


6.8 Κατεργασία μέ γλύφανα: Χρήση παράλληλων καί 
κωνικών γλύφανων γιά διόρθωση διαστάσεων καί σήματος 
τρύπας. 

6.9 Κοπή σπειρωμάτων: Χρήση σπειροτόμων (κολαού¬ 
ζων ) γιά κοπή έσωτερικών σπειρωμάτων καί βιδολόγων γιά 
εξωτερικά σπειρώματα. 

6.10 Τρόχιση καί λείανση μέ σμυριδοτροχούς: Εκλογή 
τοϋ κατάλληλου τροχού. Ζυγοστάθμιση καί τοποθέτηση τρο¬ 
χού. Τρόποι χρήσεως τοϋ σμυριδοτροχοϋ. Τρόχισμα εργα¬ 
λείων. 


Γ' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΤΟΣ 

1. Εισαγωγή. Σκοπός καί χρησιμότητα τοϋ μαθήματος. 
Σημασία τοϋ έργου τοϋ έφαρμοστή. 


7. Διαμόρφωση μετάλλων «έν ψυχρώ» 

7.1 Επιμήκυνση καί κάμψη μέ σφυρηλάτιμα. 

7.2 Κοπή λαμαρινών μέ μηχανικά ψαλίδια. 

7.3 Κάμψη λαμαρινών μέ στράντζες. 


2. Μετρήσεις. Ανοχές. "Ελεγχος κατασκευών. 

2.1 Μετρήσεις μηκών. Χρήση μετρικοΰ καί άγγλοσαξω- 
νικοΰ συστήματος. Μετρήσεις μέ μετροταινία, δίμετρο, ρίγα 
παχύμετρο, μικρόμετρο . 

2.2 Μετρήσεις γωνιών: Χρήση γωνιάς, φαλτσογωνιάς, 
κεντρογωνιας, μοιρογνωμονίου άλφαδιοΰ καί νήματος στά¬ 
θμης. 

2.3 Μεταφορά διαστάσεων άπό σχέδια σέ κομμάτια πού 
προορίζονται γιά κατεργασία άπλοΰ καί υψομετρικού χα¬ 
ράκτη. 

2.4 Ανοχές κατασκευών. 

2.4.1 "Εννοια καί χρησιμότητα τών άνοχών στις κατα¬ 
σκευές. Ονομαστική διάσταση. 'Οριακές διαστάσεις, Πρα¬ 
γματική διάσταση. 

2.4.2 Συναρμογή κομματιών. Χάρη - σύσφιγξη. 

2.4.3 Διαστάσεις σχεδίων μέ άνοχές. 

2.5 Ελεγχος τών κατασκευών. 

2.5.1 Γενικά γιά τούς έλεγκτηρες. Χρησιμότητα. Είδη 
έλεγκτηρων. Γενικοί καί ειδικοί έλεγκτηρες. Χρήση. Συν- 
τήρηση. 

3. Χάραξη ^(σημάδεμα): Χρήση χαράκτη άπλοΰ καί υψο¬ 

μετρικού, πλάκας έφαρμογής, πόντας καί διαβήτη χαρά- 
ξεως. 


8. Επεξεργασία μετάλλων «έν θερμώ». Βαφή καί έπανα- 

φορά κομματιών. 

9. Σύνδεση κομματιών. 

9.1 Σύνδεση μέ κάρφωμα (ήλωση): Εργαλεία γιά ήλωση 
καί τρόπος χρήσεώς τους. Εκτέλεση τών ήλώσεων. 

9.2 Σύνδεση μέ κοχλίες (βίδες): Συναρμολόγηση, άπο- 
συναρμολόγηση καί άσφάλιση συνδέσεων μέ κοχλίες. Χρήση 
διαφόρων ειδών κλειδιών καί κατσαβιδιών. 

θ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

ΤΑΰ,Η: Β' — ΕΞΑΜΗΝΟ: Α' & Β' 10 ώρεςτήν εβδομάδα 

Οί εργαστηριακές άσκήσεις έχουν κατανεμηθεΐ στά άκό- 
λουθα έργαστήρια: 

1. Εργαστήριο παρελκομένων άεροσκαφών (συστημά¬ 
των ύδραυλικοΰ, καυσίμου, άέρος, προσγειώσεως καί επι¬ 
καλύψεων άεροσκαφών). 

2. Εργαστήριο ήλεκτρολογικό - ήλεκτρονικό (συστη¬ 
μάτων οργάνων, ήλεκτρολογικοϋ, έπικοινωνιών καί ραδιοναυ¬ 
τιλίας). 

3. Εργαστήριο κινητήρων (έμβολοφόρων καί άεροστρο- 
βίλων). 


4. Συγκράτηση κομματιών πού προορίζονται γιά κάτεργά- 1' Εργαστήριο αεροσκαφών. 

σία: Επιλογή τοϋ κατάλληλου πάγκου έργασίας. Χοάση , α τί ) ν «ιαρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων θα 
«τλε ν/ντνν^'λνι'λνι/* ..ι -_ ...λ ~ πρέπει. 

1. Νά εργάζονται πραγματικά οί μαθητές στά διάφορα 
συστήματα σύμφωνα μέ φύλλα έργου. 

2. Νά άκολουθεϊται κατά τό δυνατό ή σειρά της άντίστοι- 
χης θεωρητικής διδασκαλίας. 

3. Ό έργαστηριακός καθηγητής νά κάνει πάντα μιά πολύ 
σύντομη έπανάληψη της θεωρίας τοϋ κάθε συστήματος. 

4. Νά χρησιμοποιούνται γιά τις έργασίες, οί οδηγίες τών 
κατασκευαστών τών άεροσκαφών - κινητήρων - παρελκο¬ 
μένων, πού χρησιμοποιούνται στά έργαστήρια. 

5. Νά ακολουθούνται οί άεροπορικοί κανονισμοί άσφά- 
λειας έργασίας. 


της κατάλληλης γιά κάθε κατεργασία μέγγενης καί τού 
καταλλήλου τρόπου συγκρατήσεως τών κομματιών. 

5. Σφυρηλάτημα: Εξάσκηση σέ κτυπήματα άκρίβειας μέ 

διάφορα είδη σφυριών. 

6. Κοπή μετάλλων καί κατεργασία μέ άφαίρεση υλικού. 

6.1 Κοπίδιασμα: Χρήση κοπιδιών καί σταυροκοπίδων. 

6.2 Κοπή μέ σιδεροπρίονα χεριού: Επιλογή της κατάλ¬ 
ληλης λάμας τοποθέτηση καί στερέωσή της. Ασκήσεις στήν 
κοπή μεταλλικών κομματιών καί έλασμάτων διαφόρων ειδών 
καί διαστάσεων. 

6.3 Κοπή μέ ψαλίδια χεριού, πένσες καί κόφτες: Τρόποι 
χρήσεως τού κατάλληλου γιά κάθε περίπτωση έργαλείου. 

6.4 Κατεργασία μέ λίμες: Επιλογή της κατάλληλης λίμας 

σέ κάθε περίπτωση. Χρηση τών λιμών σέ ξεχόνδρισμα καί 
αποπεράτωση έπιφανειών διαφόρων διαστάσεων. Σταυρωτό 
λιμάρισμα. Ελεγχος λιμαρισμένων έπιφανειών μέ ρίγα ή 
γωνιά. Καθάρισμα λιμών. . 1 

6.5 Στρώσιμο έπιφανειών μέ ξύστρες: Εκλογή τής κατάλ¬ 
ληλης γιά κάθε περίπτωση ξύστρας. "Ελεγχος στό στρώσιμο 
έπιφανειών. Τρόποι χρήσεως τών ξυστρών. 

6.6 Χρήση ζουμπάδων: Τρύπημα, άφαίρεση πύρων, τρι- 

πανιων και σπασμένων είδών μέ ζουμπά. ρ 

6.7 Τρύπημα μέ δράπανα: Εκλογή κατάλληλου δράπανου 
και τρυπανιού. Προσδιορισμός ταχύτητας κοπής καί προώ- 
σεως και χρηση υγρών ψύξεως, όπου χρειάζεται. Συγκρότηση 
των τρυπανιων. Προετοιμασία του κομματιού καί στερέωσή 

δίάε,οοΐεϊδίΤ 0 ^ Αβ *ΪΡ ΐς >»μμ*ΛΛν σέ 

διάφορα είδη δραπανων. Ποικιλία ύλικοϋ, διαστάσεων καί 

είδος τρυπήματος κομματιών. Τρόχισμα τρυπάνιών. 


6. Νά έξηγεΐται συνοπτικά στούς μαθητές τό σύστημα άε- 
ροπορικής συντηρήσεως, δπως άναλύεται στήν συνημμένη 
ύλη. 

Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ (48 ΩΡΕΣ) 

1. Χρήση καί ονοματολογία κοινών καί ειδικών εργαλείων. 

2. Κατασκευή έκχυλώσεων καί τοποθέτηση ΡΑΚΟΡ σέ 
μεταλλικούς σωλήνες. 

3. Αντικατάσταση άκροσωληνίων σέ έλαστικούς σω¬ 
λήνες. 

4. Μέθοδοι άσφαλίσεως — Εφαρμογές σέ τροχούς — Μοχλ. 
συνδεσμολογίας κ.λπ. 

5. Κατασκευή άκροδεκτών συρματόσχοινων. 

6. Κοπή καί κάμψη έλασμάτων - θηλειαστές ένώσεις. 

7. Επισκευή μεταλλικής έπικαλύψεως - Ήλώσεις. ί 

”· ; Επίδειξη - Λυσιαρμολόγηση διαφόρων άντλιών — 
βαλβίδων - δεξαμενών συστήματος καυσίμου. 
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9. Επίδειξη - Αυσιαρμολόγηση διαφόρων άντλιών - βαλ¬ 
βίδων - δεξαμενών συστήματος ύδραυλικοϋ. 

10. Επίδειξη - Αυσιαρμολόγηση σκέλους κυλίνδρων 
ένεργείας καί λοιπών μερών συστήματος προσγειώσεως. 

11. Μέρη συστημάτων αέρα - Επίδειξη - Λυσιαρμο- 
λόγηση. 

12. Περιγραφή μερών συστήματος πεδήσεως - Επίδειξη 

- Αυσιαρμολόγηση. 

Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ ΓΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟ¬ 
ΝΙΚΏΝ (24 ΩΡΕΣ) 

1. Επίδειξη διαφόρων ήλεκτρολογικών υλικών καί έργα- 
λείων. 

Αναγνώριση συρμάτων καί καλωδίων. 

2. Πλέξιμο καί δέσιμο καλωδιώσεων. 

3. Τοποθέτηση καί ματίσματα ακροδεκτών μέ κόλληση 
καί χωρίς κόλληση. 

4. Συνδεσμολογία καί εγκατάσταση ήλεκτρικών συσκευών. 
(Φίσσες, διακόπτες, ήλεκτρονόμοι καί συσκευές προστασίας 
κυκλωμάτων). 

5. Συνδεσμολογία έν σειρά. 

6. Συνδεσμολογία έν παραλλήλω. 

7. Μικτή συνδεσμολογία. 

8. Μέτρηση τάσεως. 

9. Μέτρηση έντάσεως. 

10. Μέτρηση Αντιστάσεων. 

11. Επίδειξη - Εξήγηση λειτουργίας συσσωρευτών. 

12. Επίδειξη - Εξήγηση λειτουργίας ήλεκτροκινητήρων. 

13. Επίδειξη - Εξήγηση λειτουργίας πίνακα οργάνων. 

14. Επίδειξη - Εξήγηση λειτουργίας ταχυμέτρου. 

15. Επίδειξη - Εξήγηση λειτουργίας ύψομέτρου. 

16. Επίδειξη — Εξήγηση λειτουργίας οργάνων κινητήρα 
(στροφομέτρου, θερμομέτρου). 

17. Επίδειξη — Εξήγηση λειτουργίας ένδείκτου στροφής 
κλίσεως. 

18. Επίδειξη — Εξήγηση λειτουργίας ένδείκτου ποσό¬ 
τητας καυσίμου. 

19. Επίδειξη - Εξήγηση λειτουργίας ένδείκτου ροής 
καυσίμου. 

20. Επίδειξη — Εξήγηση λειτουργίας πυξίδων. 

21. Επίδειξη - Εξήγηση λειτουργίας πομποδέκτου. 

22. Επίδειξη - Εξήγηση λειτουργίας αύτομάτου πιλότου. 

23. Επίδειξη - Εξήγηση λειτουργίας Ραντάρ καιρού. 

24. Επίδειξη - Εξήγηση λειτουργίας εγκαταστάσεων 
κεραιών αεροσκαφών. 

Γ' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (48 
ΩΡΕΣ) 

1. Χρήση καί ονοματολογία κοινών καί ειδικών εργαλείων 

- Μέτρα άσφάλειας. 

2. Γενικά χαρακτηριστικά τοΰ έμβολοφόρου κινητήρα 
(πού χρησιμοποιείται στύ εργαστήριο). 

3. Περιγραφή των τμημάτων τοΰ κινητήρα (πού χρησι¬ 
μοποιείται στύ έργαστήριο). 

4. Επίδειξη καί έργασίες για τήν αφαίρεση κινητήρα άπο 
το κιβώτιο μεταφοράς ή τήν βάση άποθέσεως καί τοποθέ¬ 
τηση σέ αεροσκάφος. 

5. Περιγραφή — Επίδειξη καί έργασίες πριν τήν άποσυν- 
αρμολόγηση κινητήρα. 

6. Περιγραφή - Επίδειξη - Αφαίρεση - Τοποθέτηση 
κυλίνδρων καί εμβόλων. 

7. Περιγραφή — Επίδειξη — Αφαίρεση — Τοποθέτηση 
ελατηρίων εμβόλων, 

8. Περιγραφή - Επίδειξη - Αφαίρεση - Τοποθέτηση 
διωστήρων καί πείρων έμβόλων. 

9. Περιγραφή — Επίδειξη — Αφαίρεση — Τοποθέτηση 
στροφαλοφόρου. 

10. Περιγραφή — Επίδειξη — Αφαίρεση - Τοποθέτηση 
των καλυμμάτων ζυγών - ώστηρίων ράβδων - βαλβίδων κι¬ 
νητήρα. Ρύθμιση βαλβίδων. 


11· Περιγραφή - Επίδειξη - Αφαίρεση - Τοποθέτηση 
των σωλήνων άποστραγγίσεως έλαίου καί κυστΐδος έλαίου. 

12. Περιγραφή - Επίδειξη - Αφαίρεση - Τοποθετήσεις 
των σωλήνων έξαγωγής. 

13. Περιγραφή - Επίδειξη - Αφαίρεση - Τοποθέτηση 
άναπνευστήρα στροφαλοθαλάμου καί σωλήνων προεγχύσεως. 

14. Περιγραφή - Επίδειξη - Αφαίρεση - Τοποθέτηση 
άναμικτήρα κοινού. 

15. Περιγραφή - Επίδειξη - Αφαίρεση - Τοποθέτηση 
αναμικτήρα πιέσεως. 

16. Περιγραφή - Επίδειξη καί έργασίες γιά τήν άπο- 
συναρμολόγηση τών καλωδίων άναφλέξεως - Σπινθηριστών 
- Πολλαπλασιαστή. Σχετικές ρυθμίσεις. 

17. Περιγραφή - Επίδειξη - Αφαίρεση - Τοποθέτηση 
έκκινητήρα. 

18. Περιγραφή - Επίδειξη - Αφαίρεση - Τοποθέτηση 
τών έξυπηρετικών συστημάτων τών έμβολοφόρων κινη¬ 
τήρων. 

19. Περιγραφή - Επίδειξη - Αφαίρεση - Τοποθέτηση 
τών παρελκομένων τών έμβολοφόρων κινητήρων. 

20. Περιγραφή - Επίδειξη - Αφαίρεση - Τοποθέτηση 
έλικας. 

21. Εκκίνηση - Λειτουργία - Διακοπή λειτουργίας 
κινητήρα. 

Δ' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 
(48 ΩΡΕΣ) 

1. Γενική περιγραφή τμημάτων κινητήρα (πού χρησιμο¬ 
ποιείται στύ έργαστήριο). 

2. Τοποθέτηση κινητήρα σέ κιβώτιο καί άφαίρεση τούτου. 
Τοποθέτηση σέ κλίνη. Άφαίρεση άπύ κλίνη. 

3. Άφαίρεση καί τοποθέτηση έμπροσθίου τμήματος συμ¬ 
πιεστού - θήκης συμπιεστού οπισθίου τμήματος καί σταθε¬ 
ρών παρελκομένων. 

4. Άφαίρεση καί τοποθέτηση στροβίλου. 

5. Άφαίρεση καί τοποθέτηση θαλάμου καύσεως. 

6. Άφαίρεση καί τοποθέτηση κώνου έξαγωγής καί σω¬ 
λήνα έξαγωγής. 

7. Άφαίρεση καί τοποθέτηση τμήματος παρελκομένων 
καί κιβωτίου μεταδόσεως κινήσεως παρελκομένων. 

8. Άφαίρεση, τοποθέτηση καί έπίδειξη μηχανισμών συ¬ 
στημάτων λιπάνσεως καί καυσίμου, 

9. Περιγραφή - Άφαίρεση καί τοποθέτηση μερών ήλε- 
κτρικοΰ συστήματος - άναφλέξεως. 

10. Επίδειξη - Άφαίρεση - Τοποθέτηση συστήματος 
αερισμού καί άποστραγγίσεως καυσίμου. 

11. Επίδειξη - Εξήγηση λειτουργίας ρυθμιστοΰ καυ¬ 
σίμου. 

12. Ρύθμιση κινητήρα. 

13. Εκκίνηση - Λειτουργία - Διακοπή λειτουργίας 
κινητήρα. 

Ε' ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ (72 ΩΡΕΣ) 

1. Επίδειξη κατασκευής Α/Φ (πού υπάρχει στύ εργα- 

τήριο). , , , 

2. Περιγραφή συγκροτημάτων Α/Φ (που υπάρχει στο 

έργαστήριο). 

3. Άφαίρεση - Τοποθέτηση - Ρύθμιση πηδάλιων. , 

4. Άφαίρεση - Τοποθέτηση - Ρύθμιση - Ασφάλιση 
συρματόσχοινων. 

5. Επίδειξη - Άφαίρεση - Τοποθέτηση - Ρύθμιση συ¬ 
στημάτων ύδραυλικού συστήματος. 

6. Άφαίρεση - Τοποθέτηση τροχών, έλεγχος φρένων, 
άπαερισμύς φρένων, πλήρωση χαλινωτηρίων σκελών. 

7. Επίδειξη - Άφαίρεση - Τοποθέτηση μερών ήλεκτρι- 
κοΰ συστήματος, δργάνων, αυτομάτου πιλότου. 

8. Άφαίρεση καί τοποθέτηση μοχλικών συναρμολογιών 
τού κινητήρα. Έλεγχος καί έπισκευή σωληνώσεων διαφόρων 
συστημάτων τοΰ Α/Φ. 
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9. Επίδειξη - Αφαίρεση - Τοποθέτηση μερών συστη- 
μάτοιν καυσίμου - λιπάνσεως - άντιπαγώσεως - άποπα- 
γώσεως - έκχύσεως νεροΰ. 

10. Αφαίρεση καί τοποθέτηση κινητήρα. 

11. Επιθεώρηση Α/Φ (άπδ πτήσεως - μετά πτήση - 
πρώτη περιοδική). 

12. Διαδικασίες έκκινήσεως - ενέργειες πριν άπογείωση - 
μετά τήν ποοσγείωση. 

ΣΤ' ΣΤΝΤΗΡΗΣΙΣ - ΕΓΙΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 
α) Γενικά περί συντηρήσεως 

β) Αποστολή - Εύθϋναι - Αρμοδιότητες φορέως Συντη¬ 
ρήσεως άερ/κοϋ 'Τλικοϋ (Πολιτ. Εταιρείας - Πολεμικής 
Αεροπορίας). 

γ) Κλιμάκια Συντηρήσεως 

1. Μέθοδος συντηρήσεως μονίμων σταθμών (ϋΟΟΚ5) 
» » 'Τπολόγου άερ/φους (0ΚΕ\Υ 

ΟΗΙΕΕ) 

δ) Όργανωτική Διάρθρωσις κλιμακίων Συντηρήσεως 
(Πολεμικής Αεροπορίας - Πολιτικής Αεροπορίας). 

ε) Διεθνείς συμβάσεις διέπουσαι τήν έπί άερ/φών έκτέ- 
λεσιν εργασιών (έφ’ άπόκτησιν πιστοποιητικού πλοϊμό- 
τητος). 

2. ΣΤΑΣΙΣ ΕΙ1ΕΜΒΑΣΕΩΣ 

Βαθμοί επεμβάσεων κατά τήν έκτέλεσιν εργασιών συντη- 
ρησεως έπί τοϋ άερ/κοϋ ΰλικοΰ. 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α. Τεχνικά εγχειρίδια συντηρήσεως άερ/φών 
β. Ενημερωτικά Δελτία (ΒϋΕΕΕΤΙΝΟδ) 
γ. Δελτία τροποποιήσεων-Δελτία τών διατάξεων 
δ. Δελτία άστοχιών ύλικοϋ 
ε. Εύρετήρια τεχν. έγχειριδίων. 
ζ. "Εντυπα καί μητρώα ιστορικών στοιχείων 
η. Σύμβολα καταστάσεως άερ/κοϋ ύλικοϋ. 

4. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΤΝΤΗΡΗΣΙΣ 

α. Πρόγραμμα προληπτικής συντηρήσεως 
β. Βραχύχρονος καί μακρόχρονος προγραμματισμός 
γ. Προγραμματισμένη έπιθ/σις 

1) Πρό πτήσεως 

2) Μεταξύ πτήσεων - έξυπηρέτησις 

3) Ωρολογιακή 

4) Περιοδική 

5) Μείζων ή άνακαινιστική 

δ. Μή προγραμματισμένη Συντήρησις 

1) Διαδικασία έντοπίσεως βλαβών 

2) » άποκαταστάσεως βλαβών 

3) » άποκαταστάσεως ζημιών 

4) Περισυλλογή άερ/φών 
ε. Άποθήκευσις άερ/φών 

1) Βραχεία 

2) Μακρά 

ζ. Άντιδιαβρωτική προστασία 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

α. |Αρχικαί παραγγελίαι ύλικών ύποστηρίξεως 
β. Αναπαραγγελίαι — διαμόρφωσις συνθέσεων 
γ. Έπιθ/σις ύλικοϋ έν άποθηκεύσει 

6. ΕΞΤΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΑΕΡ/ΦΩΝ 

α. Στάθμευσις 
β. Πρόσδεσις 
γ. Ρυμούλκισις 
δ. ’Ανύψωσις εις γρύλλους 

ε. Έξυπηρέτησις διά καυσίμων καί λιπαντικών — Μέτοα 
άσφαλείας. Κ 


7. ΤΥΠΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 

8. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ 
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : 

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

ΤΑΞΗ Β' : ΕΞΑΜΗΝΟ Α' & Β' - 5 ώρες τήν έβδομάδα 
1. ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

α) Έμβολοφόροι άεροκινητήρες 

1. Εισαγωγή 

Γενικά περί μηχανών έσωτερικής καύσεως, εισαγωγή, 
ιστορικόν έφευρέσεως, χρήσεις, κατηγορίαι, Βασική έμβολο- 
φόρος μηχανή έσωτερικής καύσεως ονοματολογία, ειδικοί 
ορισμοί τής βασικής μηχανής έσωτερικής καύσεως (νεκρά 
σημεία, κυλίνδρωμα, διαμέτρημα, χρόνος, κύκλος λειτουρ¬ 
γίας, λόγος συμπιέσεως). 

2. Περιγραφή έξαρτημάτων βενζινοκινητήρων 

Κύλινδρος (χιτώνια, βαλβίδες, έλατήρια) μηχανισμός λει¬ 
τουργίας βαλβίδων (έν σειρά, μετ’ άριστεραειδοϋς κινη- 
τήρος) έμβολα (έλατήρια) στροφαλοφόρος άξων (παρελ¬ 
κόμενα, τύποι, έλεγχος ζυγοσταθμίσεως, διωστήρ, έδρανα, 
μέση στροφαλοθαλάμου, σύστημα ύποπολλαπλασιασμοΰ έ- 
λικος). 

3. Τετράχρονοι βενζινοκινητήρες 

^Αρχή χρόνος λειτουργίας, διαγράμματα (θεωρητικόν 
ενδεικνυόμενον, πραγματικόν) λειτουργίας, δυνάμεις κινη- 
τήρος, κινητήρων ζεύγος. 

4. Ισχύς—βαθμός άποδόσεως 

Εργον θεωρητικού κύκλου ΟΤΤΟ, βαθμός άποδόσεως 
πραγματικού κύκλου, ύπολογισμός ισχύος, ένδεικνυομένη 
ισχύς κινητήρος, ισχύς πέδης. 

5. Δίχρονοι βενζινοκινητήρες 

Γενικά, θεωρητική λειτουργία καί διάγραμμα, πραγματική 
λειτουργία και διάγραμμα, σύγκρισις τετράχρονων καί 
διχρόνων βενζινοκινητήρων. 

6. Εΐδη έμβολοφόρων άεροκινητήρων — Ψΰξις 
Υγρόψυκτοι, άερόψυκτοι, πρόβλημα ψύξεως έν σειρά 

καί άστεροειδεΐς κινητήρες 

7. Καΰσις 

Ορισμός ^ εννοιαι καύσεως, καΰσις εις έμβολοφόρους 
κινητήρας (εξαέρωσις, έκκίνησις, έπιτάχυνσις, αύτοέκρηξις, 
προανάφλεξις) 

8. Συστήματα άναμίξεως καυσίμου 

Γενικά, στοιχειώδης άναμικτήρ μετά βελτιώσεων, συστή¬ 
ματα αναμικτήρος, σύνθετος άναμικτήρ δι’ έγχύσεως, κινη¬ 
τήρες λειτουργοϋντες δι’ έγχύσεως καυσίμου (περιγραφή 
συστήματος) 

9. ^Συστήματα ύπερσυμπιέσεως 

Υπερσυμπίεσις : γενικά, περιγραφή καί λειτουργία ύπερ- 
συμπιεστού, σύστημα μεταδόσεως κινήσεως ύπερσυμπιεστοϋ. 
^τροβιλουπερσυμπιεσταί κινητήρων ΤυΚΒΟ ΟΟΜΡΟυΝϋ. 

10. Σύστημα λιπάνσεως 

Σ * 0 , πύ ζ — διάφοροι τρόποι λιπάνσεως 

11. Σύστημα έκκινήσεως 

Τύποι συστημάτων έκκινήσεως, συνδυασμός χειροκινήτου 
και ηλεκτροκίνητου έκκινητήρος άδρανείας, έκκινητήρες 
αδρανείας. Εμέσου έμπλοκής. 

12. Σύστημα άναφλέξεως 

> μέργ5 κτήματος άναφλέξεως, τύποι συστημάτων 

αναφλεςεως, σπινθηροπαραγωγός (μαγνητικόν πεδίον πρω- 
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τευούσης και δευτερευούσης περιελίξεως πηνίου, μαγνητική 
ροή, έπαγωγή καί αύτεπαγωγή δημιουργουμένου ρεύματος, 
προορισμός μηχανικού διακόπτου, διάκενον μηχανικού δια¬ 
κόπτου, σκοπός παρεμβολής πυκνωτοϋ εις τό πρωτεύον 
καί δευτερεϋον κύκλωμα περιελίξεως). 

β) Έμβολοφόροι πετρελαιοκινητήρες (Ντηζελ) αντλία 
σαρώσεως 

2. Περιγραφή καί λειτουργία τετράχρονου πετρελαιο- 
κινητηρος υψηλής καί χαμηλής πιέσεως 

3. Όνοματολογία εξαρτημάτων πετρελαιοκινητήρων 

4. Μηχανισμοί έγχύσεως πετρελαίου, ρυθμιστής έγχύσεως 
πετρελαίου 

2. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ 
(ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) 

α) Συμβατικοί τύποι κινητήρων αεροσκαφών 
β) Ιστορικόν κατασκευής κινητήρων άντιδράσεως 

1. Μηχαναί άντιδράσεως "Ηρωνος 

2. » » Νεύτωνος 

3. Εφαρμογή στροβίλου Μπράνκα 

4. Άνάπτυξις τοΰ κινητήρος (Τοΰρμπο—τζέτ) άντιδρά- 
σεως μεταστροβίλου 

Σταδιακή πρόοδος άναπτύξεως εις Ευρώπην — Η.Π.Α., 
δημιουργία τής Εταιρείας «ΡΟλΥΕΠ ΙΕΤδ» 

Κινητήρ Χουίτλ (ΜΉΙΤΤΕΕ) Σχεδίασις προτύπου, 
προβλήματα σχεδιάσεως θαλάμου καύσεως, πρώτη 
δοκιμή προτύπου κινητήρος, έτεροι τροποποιήσεις τοΰ 
προτύπου κινητήρος 

Πρώτη πτήσις κινητήρος XV1 έπί αεροσκάφους Ε28 
(ΜΕΤΕΟΒ) . "Ετερα ιστορικά στοιχεία 

γ) Ταξινόμησις κινητήρων άντιδράσεως 

1. Αεροπορικοί αεροστρόβιλοι (άεριωθηταί, ΤΙΙΚΒΟ- 
ΙΕΤδ) φυγοκεντρικής ροής, άξονικής ροής, Ιλικο αερο¬ 
στρόβιλοι, προσυμπιέσεως άέρος (ΤΌΚΒΟ—ΡΑΝ8) παρεκ- 
κλιτικής ροής άέρος (ΒΥ—ΒΑ8). 

2. Άεροθερμοδυναμικοί αυλοί (ΑΕΚΟ — ΤΗΕΚΜΟ- 
ΓΗίΝΑΜΙΟ I)1’€Τ8) 

διαλειπτικής ροής (ΡΌΕδΕ ΙΕΤδ) 
συνεχούς ροής (ΒΑΜ—ΙΕΤδ) 
πύραυλοι (στερεού, υγρού καυσίμου) 

δ) Άρχαί λειτουργίας των άνωτέρω τύπων κινητήρων 
άντιδράσεως 

ε) Περιοχαί πτήσεων — φάσμα πτησεως (ΡΕΙΟΗΤ 

8ΡΕ0 ΚΌΜ) 

στ) Θεωρία άντιδράσεως 

1. Νόμος τοΰ Νεύτωνος 

2. Αξίωμα τοΰ Μπερνουλί (ΒΕΚΝΟΡΙΕΕΙ) 

3. Όρμή, μεταβολή τής ορμής, ώσις 

4. Στατική ώσις όλική ώσις καθαρα ωσις 

5. Ισχύς ώσεως 

6. Ειδική κατανάλωσις Τ 

7. Παράγοντες έττηρεάζοντες τήν αποδιδομένην ωσιν 

(διαγραμματικαί παραστάσεις). 

8. Τεχνάσματα αΰξήσεως ώσεως 
Προσυμπίεσις, δευτέρα καΰσις, 

(ύδωρ οινόπνευμα) βοηθητικοί 
ώσεως μετά τήν άπογείωσιν 

ΙΕΤ) 

ζ) Κύκλος λειτουργίας κινητήρος άντιδράσεως 

1. Κύκλος Μπράϊτον , 

2. 'ΐπολογισμός θερμικής άποδόσεως κύκλου Μπράϊτον 

3. Πρακτικός κύκλος Μπράϊτον 

η) Περιγραφή καί λειτουργία κινητήρων άντιδράσεως 

1. Σταθμοί άριθμήσεως κινητήρος 


έγχυσις οινοπνεύματος 
πύραυλοι αΰξήσεως τής 
(ΑδδΙδΤΕΏ ΤΑΚΕ, 


2. Διαχύται, διάχυσις ύπηχητική καί ύπερηχητική (όλική 
πίεσις, όλική θερμοκρασία) 

3. Αεραγωγός, θεωρία λειτουργίας 

4. Αεροσυμπιεστής 

Αξονικός συμπιεστής (απλής — διπλής — τριπλής 
βαθμίδος συμπιέσεως). 

Φυγοκεντρικός συμπιεστής (άπλής — διπλής βαθμίδος 
συμπιέσεως) 

Όδηγά πτερύγια εισόδου συμπιεστού — προορισμός, 
άπόδοσις συμπιεστού άπώλεια στηρίξεως (ΟΟΜ- 

ΡΚΕδδΟΚ δΤΑΕΕ). 

διαχύτης άεροσυμπιεστοΰ. 

5. Πολλαπλή σωλήνωσις καυσίμου, έγχυτήρες καυσίμου 

6. Τμήμα καύσεως 

Θεωρία καύσεως, θάλαμος καύσεως, εΐδη, μεταφορεΰς 
καυσαερίων 

7. Τμήμα στροβίλου. 

Θεωρία λειτουργίας στροβίλων δράσεως, άντιδράσεως, 
μικτού τύπου (δράσεως — άντιδράσεως) 

Περιγραφή άκροφυσίου στροβίλου 
Περιγραφή δίσκου στροβίλου 
Βαθμός έκτονώσεως στροβίλου 

8. Αγωγοί έξαγωγής (κώνος καί σωλήν) 

9. Άκροφύσια έξαγωγής (ύποηχητικόν-ύπερηχητικόν). 

10. Μετακαυστήρες (εΐδη μετακαυστήρων) 

11. Τεχνάσματα άναστροφής ώσεως 

12. Μειωταί θορύβου 

13. Παρελκόμενα κινητήρων 

14. Συστήματα λειτουργίας κινητήρων 

Συστήματα καυσίμου χειριστήρια, αυτόματος μηχα¬ 
νισμός ρυθμίσεως ροής καυσίμων — έλαίου — Έκκινή- 
σεως — ’Αναφλέξεως — Ένδείξεως θερμοκρασίας — 
Ψύξεως κινητήρος δι’ άέρος — Ενδείξεις στροφών 
Ένδείξεως λόγου πιέσεως — 'Τπερθερμάνσεως — 
Πυρκαϊά κινητήρος 

15. Ρυθμισταί έλικος κινητήρων (Τοΰρμπο Πρόπ) άντι- 
δράσεως 

16. Τεχνάσματα έλέγχου άσυμμέτρου άποδόσεως ώσεως 
κινητήρος (Τοΰρμπο προπ) άντιδράσεως 

17. Πέδαι Ελίκων κινητήρων άντιδράσεως (Τοϋρμπο— 
Π ρόπ) 

18. Προστασία κινητήρος (άντιπυρικά διαφράγματα προσ¬ 
τασίας παγοποιήσεως). 

1. ' Ορισμοί—σύμβολα 

2. Νόμοι διέποντες τήν μετατροπήν τής ένεργείας 

3. Βασικοί άεροδυναμικοί καί θερμοδυναμικοί νόμοι λει¬ 
τουργίας κινητήρων 

4. Άνάλυσις έπιδόσεως βασικού κινητήρος 

5. Λεπτομερής άνάλ.υσις έπιδόσεως έπι μέρους συνιστιυν- 
των κυρίων μερών κινητήρος. 

θ. Λειτουργία κινητήρος 

1. Παράμετροι λειτουργίας κινητήρος 

2. Μεταβληταί λειτουργίας δι’ έπίτευξιν δεδομένης τιμής 
ώσεως. 

3. Ερμηνεία ένδείξεων οργάνων 

4. Πρό πτήσεως έπιθεώρησις καί έκκίνησις 

5. Άπογείωσις 

6. Άναρρίχησις 

7. Οικονομική πλεϋσις 

8. Κάθοδος, προσέγγισις καί προσγείωσις 

9. Σβέσις κινητήρος 

10. Ένέργειαι έπειγούσης άνάγκης 

11. Λειτουργία κινητήρος άντιδράσεως ( Τοϋρμπο Προπ) 

ι. Λειτουργικά χαρακτηριστικά κινητήρος 

1. Καθορισμός διόδων άέρος κινητήρος , 

2. Απώλεια στηρίξεως συμπιεστού, θεωρία, είδη τρόπος 
θεραπείας προληπτικά μέτρα 

3. Άντιπάγωσις άεραγωγοϋ κινητήρος 
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4. Παράμετροι άποδιδομένης ( τιμα'ι) ώσεως 

5. Επιλογή καί ρύθμισις παραμέτρων άποδιδομένης 
ώσεως 

6. Διακρίβωσις ώσεως 

7. Μέτρησις ώσεως 

8. Λειτουργικά δρια κινητήρος 

9. Δοκιμή κινητηρος έπί κλίνης 

κ. Καύσιμα λιπαντικά μηχανών άντιδράσεως 
λ. Χρησιμοποιούμενα συστατικά ( κομπάουντς) εις τήν 
συντήρησιν τοϋ κινητηρος 

μ. Μέταλλα υψηλών θερμοκρασιών διά τήν κατασκευήν 
τών κινητήρων άντιδράσεως. 

β) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 

1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΑ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΤΑΞΗ : Α' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' & Β' 5 ώρες 
τήν έβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

I. ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ - ΒΑΣΙΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

1. Ό ήλεκτρισμος είναι μία μορφή ένεργείας 

2. Στοιχειώδεις γνώσεις περί της δομής της ύλης 

2-1 Μόρια 

2-2 Άτομα 

2- 3 Πυρήν 

3. Ηλεκτρικά φορτία 

3- 1 Ηλεκτρικά φορτία 

3—2 Τά ήλεκτρόνια καί τά πρωτόνια είναι ήλεκτρικά 
φορτία 

3-3 Ελεύθερα ήλεκτρόνια, Άτομα ήλεκτρισμένα Ήλέκ- 
τρισις σωμάτων 

3-4 Σώματα άγώγιμα καί σώματα μονωτικά 

3- 5 Ποσότης ήλεκτρισμοϋ Ή μονάς κουλδμ ( Οοα- 
ΙοπΛ) 

4. Τό ήλεκτρικόν δυναμικόν. Έννοια τοϋ ήλεκτρικοϋ ρεύ¬ 
ματος 

4- 1 Έντασις της δυνάμεως μεταξύ δύο ήλεκτρικών φορ¬ 
τίων Νόμος τοϋ Οοαίοπιΐ) 

4-2 Εισαγωγή είς τήν έννοιαν τοϋ δυναμικοΰ εις τον 
Ηλεκτρισμόν 

Δυναμική ένέργεια καί δυναμικόν είς τήν Φυσικήν 

4-3 Διαφορά δυναμικοΰ καί δυναμικόν είς τόν ήλεκτρι- 
σμόν 

4- 4 "Εννοια τοϋ ήλεκτρικοϋ ρεύματος Ηλεκτρική τά- 
σις 

5. Ήλεκτρικαί πηγαί - Ηλεκτρική δύναμις - Ηλεκτρικόν 
κύκλωμα 

5- 1 Ήλεκτρικαί πηγαί Ήλεκτρικά στοιχεία 

5-2 Πώς Αναπτύσσεται ή διαφορά δυναμικοΰ μεταξύ 
τών ήλεκτροδίων στοιχείου Ήλεκτροεγερτική δύ- 
ναμις στοιχείου 

5-3 Τό ήλεκτρικόν στοιχεΐον έν λειτουργία 

5- 4 Κλειστόν κύκλωμα Κύκλωμα καταναλώσεως 

6. Μονάς διαφοράς δυναμικοΰ. Τό Βόλτ 

6- 1 Μονάς διαφοράς δυναμικοΰ, τό βόλτ 

6-2 Πολλαπλάσια καί ύποπολλαπλάσια τοϋ βόλτ 

6-3 "Οργανα μετρήσεως τών διαφορών δυναμικοΰ, βολτό¬ 
μετρα ' 

6- 4 Πρακτικές Ασκήσεις 

7. "Εντασις ήλεκτρικοϋ ρεύματος. Τό Αμπέρ 

7- 1 "Εντασις ήλεκτρικοϋ ρεύματος 

7-2 Μονάς έντάσεως ήλεκτρικοϋ ρεύματος. Τό Ά- 
μπέρ 

7-3 Σχέσις μεταξύ κουλόμ καί Αμπέρ 


7-4 Μέτρησις τής έντάσεως ρεύματος. Άμπερόμε— 
τρα. 

7-5 Είς ολα τά σημεία τοϋ κυκλώματος τό ρεϋμα εχει 
τήν ιδίαν έντασιν 

7-6 Ύποπολλαπλάσια τοϋ Αμπέρ 

7— 7 Πρακτικαί Ασκήσεις 

8. Ηλεκτρική Αντίστασις τό Ωμ. Ηλεκτρική Αγωγιμό- 
της Τό ΟΕπι. 

8- 1 Ηλεκτρική Αντίστασις σωμάτων 

8-2 Μονάδες Αντιστάσεως 

8-3 Γραφικά σύμβολα τών αντιστάσεων 

8-4 Μέτρησις τών Αντιστάσεων 
8-5 Μέτρησις άγωγιμότης, το πυΐιο, 

8- 6 Πρακτικαί Ασκήσεις 

II. ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

9. Νόμος τοϋ Ωμ 

9- 1 Νόμος τοϋ Ωμ. 

9—2 Άλλαι μορφαί τοϋ νόμου τοϋ Ωμ 

9- 3 Δεύτερος ορισμός τοϋ βόλτ 

10. Σύνδεσις καταναλωτών έν σειρά 

10- 1 Σύνδεσις καταναλωτών έν σειρά 

10-2 Ιδιότητες τών κυκλωμάτων έν σειρά 

10-3 Έπέκτασις τοϋ νόμου τοϋ "Ωμ είς κύκλωμα έν 
σειρά 

10—4 Πτώσις τάσεως 

10-5 Ρύθμισις τής τάσεως ή τής έντάσεως 
10-6 Τρεις βασικαί παρατηρήσεις διά τά κυκλώματα 
έν σειρφ 

10- 7 Πρακτικαί ασκήσεις. 

11. Σύνδεσις καταναλωτών έν παραλλήλω 

11- 1 Παράλληλος σύνδεσις καταναλωτών 

11-2 Ρεύματα είς τά παράλληλα κυκλώματα 

11-3 Τάσις είς τά παράλληλα κυκλώματα 

11-4 Πώς ύπολογίζονται τά ρεύματα είς τά παράλληλα 
κυκλώματα 

11-5 Ισοδύναμος Αντίστασις παραλλήλου κυκλώμα¬ 
τος. 

11-6 Βασικαί παρατηρήσεις 

11- 7 Πρακτικαί Ασκήσεις. 

12. Μικτά κυκλώματα 

12- 1 Τί είναι μικτόν κύκλωμα 

12-2 Έπίλυσις μικτών κυκλωμάτων 

12-3 Προβλήματα 

12— 4 Καταμεριστής τάσεως 

13. Νόμος τοϋ "Ωμ διά τό κλειστόν κύκλωμα 

13— 1 Πώς εφαρμόζεται ό νόμος τοϋ "Ωμ είς κλειστόν κύ¬ 
κλωμα 

13-2 Πολική τάσις πηγής 

' 13—3 Πώς εφαρμόζεται ό νόμος τοϋ "Ωμ διά τό κλειστόν 
κύκλωμα δταν τό κύκλωμα καταναλώσεως είναι έν σειρά, 
παράλληλον ή μικτόν 

13-4 Υπολογισμός έσωτερικης Αντιστάσεως ήλεκτρικοϋ 
στοιχείου 

13-5 "Εντασις βραχυκυκλώσεως πηγής 

13- 6 Πρακτικαί Ασκήσεις 

14. Σύνδεσις πολλών πηγών 

14- 1 Εισαγωγή. Οί τρεις τρόποι συνδέσεως πολλών πη¬ 
γών 

, Σύνδεσις πηγών έν σειρά. Συστοιχίαι. Ιδιότητες 
αυτών 

- 1 5~ 3 Πώς Εφαρμόζεται ό νόμος τοϋ "Ωμ διά τό κλειστόν 
κύκλωμα δταν ή πηγή είναι συστοιχία 

14—4 Διατί χρησιμοποιοΰμε τήν σύνδεσιν πηγών έν σειρά 

14-5 ^ Αντιηλεκτρεγερτική δύναμις 
, ^ ® Αντιηλεκτρεγερτική δύναμις συσσωρευτοΰ ΰπό 
ρείμα™ Αντΐηλεκτρε Τ ε Ρ τικ ή δύναμις κινητηρος συνεχοΰς 
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14-7 Παράλληλος σύνδεσις, Γενικά 

14-8 Ιδιότητες της παραλλήλου συνδέσεως πηγών 

14-9 Πώς έφαρμόζεται ό νόμος τοϋ ’Ώμ διά κλειστόν 
κύκλωμα, όταν τοϋτο τροφοδοτήται υπό πηγών συνδεδεμέ- 
νων έν παραλλήλω 

14- 10 Μικτή σύνδεσις πηγών προκύπτει εις ολα τά έπχ- 
γωγικά τυλίγματα τών μηχανών συνεχούς ρεύματος 

15. Ενέργεια, ισχύς και έργο τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος 

15— 1 Τό ηλεκτρικό ρεύμα είναι μία μορφή ένεργείας 

15-2 Μονάδες έργου καί ισχύος, τής οποίας χρησιμοποι¬ 
ούμε εις τό κεφάλαιον αυτό 

15-3 Ισχύς τού ηλεκτρικού ρεύματος 

15-4 Ισχύς ηλεκτρικής πηγής 
15—5 Έργο τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος 
15-6 Τί πληρώνουμε εις τήν ΔΕΗ διά τήν κατανάλίυσιν 
ρεύματος 

15- 7 Πρακτική "Λσκησις 

16. Θερμικά αποτελέσματα τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος 

16- 1 Ηλεκτρική ενέργεια καί θερμική ενέργεια 

16-2 Μονάδες θερμότητος 

16-4 Ποσόν τής άναπτυσσομένης θερμότητος υπό ήλε- 
κτρικού ρεύματος Νόμος τοΰ «Γουΐβ 

16- 5 Ασφάλεια 

17. Ηλεκτρική άντίστασις τών συρμάτων 

17- 1 Άπό τί έξαρτάται ή άντίστασις τών συρμάτων 

17-2 Ειδική άντίστασις καί ειδική άγωγιμότης τών με¬ 
τάλλων καί τών κραμάτων 

17-3 'Υπολογισμός τής άντιστάσεως σύρματος μέ βάσιν 
τάς γεωμετρικάς του διαστάσεις 

17-4 Μεταβολή τής άντιστάσεως τών αγωγών, όταν με¬ 
ταβάλλεται ή θερμοκρασία των 

17-5 Πώς μετρούμε εις τήν πράξιν τήν αΰξησιν τής θερ¬ 
μοκρασίας τυλίγματος ήλεκτρικής μηχανής, διά μετρήσεως 
τής αύξήσεως τής άντιστάσεως του 

17—6 Πώς ύπολογίζομε τήν διατομήν τών γραμμών τών 
έσωτερικών εγκαταστάσεων 

17— 7 Θερμαντικά στοιχεία των συσκευών θερμάνσεως 

18. Προτάσεις τοΰ Κίρχωφ 

18— 1 Γενικά 

18-2 Προτάσεις του Κίρχωφ 

18-3 Μέθοδος εφαρμογής τών προτάσεων τού Κίρχωφ 

III. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΑΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ -ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ 
ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΓΙΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 


19. Μαγνητισμός 

19-1 Φυσικοί καί τεχνητοί μαγνήται 

19—2 Πόλοι τών μαγνητών. Άλληλεπιδρασις μεταξύ ουο 
πόλων 

19—3 Μαγνητικδν φάσμα ένός μαγνήτου 
19-4 Μαγνητικόν πεδίον μαγνήτου 
19-5 Μαγνητική ροή 
19-6 Μαγνητική επαγωγή 
19-7 Θεωρία τοΰ Βέμπερ 

19-8 Μαγνητική διαπερατότης. Έντασις μαγνητικής επα¬ 
γωγής 

19-9 Τιμαί τής μαγνητικης διαπερατοτητος 
19-10 Μαγνητικός κόρος 
19-11 Καμπύλαι μαγνητίσεως 
19-12 Παραμένουν μαγνητισμός ( 

19—13 Παραμαγνητικά καί διαμαγνητικα υλικά 
19-14 Μαγνητικός προστάτης 
19-15 Πρακτικαί άσκήσεις 


20. Ήλεκτρομαγνητισμός , 

20-1 Μαγνητικαί ιδιότητες τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος , 

20-2 Μαγνητικόν πεδίον ρεύματος, τό οποίον διαρρέει 

2να εύθύγραμμον αγωγόν _ * , « . 

20-3 Μαγνητικόν πεδίον πηνίου, τό οποίον διαρρέεται υπό 

ρεύματος 


20 4 Δακτυλιοειδές πηνίον 

21. Τό μαγνητικόν κύκλωμα - Μαγνητική ύστέρησις 

21-1 Τί ονομάζομε μαγνητικόν κύκλωμα 

21-2 Τί προκύπτει, όταν πηνίον, τυλιγμένον γύρω άπό ένα 
σιδηροΰν τεμάχιον. διαρρέεται ΰπό ρεύματος 

21-3 Νόμος τού μαγνητικού κυκλώματος 

21-4 ’ Ηλεκτρομαγνήται 

21-5 Φέρουσα δύναμις ηλεκτρομαγνήτου 

21-6 Παράλληλα μαγνητικά κυκλώματα 

21- 7 Μαγνητική ύστέρησις 
2!-8 Απώλεια έξ ύστερήσειος 

22. Ήλεκτρομαγνητική επαγωγή 

22- 1 Άνάπτυξις ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως έξ επαγωγής, 
Επαγωγικόν ρεύμα 

22-2 Φορά τού έπαγωγικοϋ ρεύματος Νόμος τοΰ Λέντς 

(Εθιιζ ) 

22-3 Τιμή τής άναπτυσσομένης ήλεκτρεγερτικής δυνά¬ 
μεως έξ έπαγωγής εντός κυκλώματος 

22-4 Περίπτωσις εύθυγράμμου άγωγοΰ, ό όποιος κινείται 
καθέτος πρός τήν διεύθυνσιν όμογενούς μαγνητικού περδίου 

22-5 Περίπτωσις άκινήτου εύθυγράμμου άγωγοΰ, ό όποιος 
τέμνει καθέτως τάς μαγνητικάς γραμμάς κινουμένου μαγνη- 
τικού πεδίου 

22-6 Περιστροφή σπείρας μέ σταθεράν ταχύτητα, εντός 
όμογενούς μαγνητικού πεδίου. Παραγωγή έναλλασσομένης 

ΗΕΔ 

22-7 Κύκλος, περίοδος, συχνότης έναλλασσομένης ήλεκ¬ 
τρεγερτικής δυνάμεως. Γωνιακή ταχύτης 
22-8 Δινορρεύματα ή ρεύματα τοΰ Φουκώ (ί' ουοπυΐΐ) 
Απώλεια έκ δινορρευμάτων 

22- 9 Πρακτικαί άσκήσεις 

23. Αυτεπαγωγή 

23- 1 Αΰτεπαγωγικά φαινόμενα 

23-2 Συντελεστής αυτεπαγωγής πηνίου 

23-3 Μονάς συντελεστοΰ αύτεπαγωγής 

23-4 Συντελεστής αύτεπαγωγής οίουδήποτε κυκλώματος 

23-5 Έπίδρασις σιδηρού πυρήνος έπί τοΰ συντελεστοΰ αύ¬ 
τεπαγωγής πηνίου ( , 

23-6 Φορά τής ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως έξ αυτεπαγω- 

ϊήζ , _ , 

23-7 Αποτελέσματα της αυτεπαγωγής 
23-8 Ενέργεια μαγνητικού πεδίου 

23- 9 Πώς είναι δυνατόν νά κατασκευάσουμε κύκλωμα, τό 

όποιον στερείται αύτεπαγωγής , > ,, 

24. Δράσις μαγνητικού πεδίου έπί ρεύματος Αμοιβαία δράσις 
δύο ρευμάτων 

24- 1 Άνάπτυξις ήλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 

24-2 Διεύθυνσις, φορά καί έντασις ήλεκτρομαγνητικής 

δυνάμεως , , 

24—3 Έφαρμογαί τού φαινομένου τής αναπτυςεως ήλεκ¬ 
τρομαγνητικών δυνάμεων 

24-4 Αμοιβαία δράσις δύο ρευμάτων , 

24-5 Εφαρμογή τού φαινομένου τής άμοιβαίας δρασεως 
δύο ρευμάτων. "Οργανα μετρήσεως ήλεκτροδυναμικά 

24-6 Πρακτικαί άσκήσεις 

IV ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ - ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 


25. 'Η χωρητικότης 

25-1 Πυκνωταί 

25-2 Φόρτισις καί έκφόρτισις πυκνωτου 

25-3 Χωρητικότης πυκνωτου 

25-4 Μονάδες χωρητικότητος , , 

25-5 Επαγωγική ίκανότης ή διηλεκτρική σταθερα 
διηλεκτρικών τών πυκνωτών 

25-6 Ηλεκτροστατική άντοχή διηλεκτρικού 
25-7 Συνδέσεις πυκνωτών μεταξύ των _ 

25-8 Τιμή τής χωρητικότητος έπιπέδου πυκνωτου μέ δυ 


ων 


οπλισμούς « * 

25-9 Πυκνωταί μεγάλης χωρητικότητος υπό περιωρισμε- 

νον όγκον χ 

25-10 Μεταβλητοί πυκνωταί 
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25- 11 Πρακτικά!, Ασκήσεις. 

26. Τό έναλλασσόμενον ρεϋμα 

26— 1 Έναλλασσομένη ηλεκτρεγερτική δύναμις. Κύκλος, 
Περίοδος, Συχνότης 

26-2 Περιστροφή σπείρας μέ σταθεράν ταχύτητα απέ¬ 
ναντι είς δύο ζεύγη πόλων. Αριθμός των κύκλων της ήλεκ- 
τρεγερτικής δυνάμεως, οί όποιοι παράγονται εντός της σπεί¬ 
ρας εις κάθε πλήρη στροφήν της 

26-3 Ηλεκτρικά! μοΐραι. Σχέσις αύτών μέ τάς γεωμετρι- 
κάς μοίρας 

26—4 Κυκλική συχνότης 

26-5 Σχέσις μεταξύ συγχνότητος της ήλεκτρεγερτικής 
δυνάμεως, άριθμοϋ στροφών σπείρας άνά λεπτόν και αριθμού 
ζευγών πόλων, άπέναντι εις τούς οποίους περιστρέφεται ή 
σπείρα 

26-6 Έναλλασσομένη έντασις ρεύματος 
26-7 Δρώσα ή ένδεικνυομένη τιμή της έντάσεως έναλλασ- 
σομένου ρεύματος 

26-8 Δρώσα ή ένδεικνυομένη τιμή έναλλασσομένης ήλεκ¬ 
τρεγερτικής δυνάμεως ή έναλλασσομένης τάσεως 

26-9 Διανυσματική παράστασις τών έναλλασσομένων τά¬ 
σεων κα! έντάσεων, δταν χρησιμοποιήσωμε τάς μεγίστας των 
τιμάς 

26- 10 Διανυσματική παράστασις τών έναλλασσομένων 
τάσεων κα! έντάσεων, όταν χρησιμοποιήσωμε τάς ένδεικνυο- 
μένας των τιμάς 

27. Νόμος τού "Ωμ εις τό έναλλασσόμενον ρεύμα 

Α'. Κυκλώματα μέ απλούς καταναλωτάς 

27- 1 Άπλοι καταναλωτα! 

27-2 Κύκλωμα μέ ωμικόν καταναλωτήν 

27-3 Κύκλωμα μέ έπαγωγικόν καταναλωτήν 

27-4 Κύκλωμα μέ χωρητικόν καταναλωτήν 

Β. Κύκλωμα μέ σύνθετον καταναλωτήν έν σειρά 

27-5 Γενικά 

27—6 Κύκλωμα μέ αύτεπαγωγήν κα! άντίστασιν έν σειρά 
27-7 Κύκλωμα μέ άντίστασιν κα! χωρητικότητα έν σειρά 
27-8 Καταναλωτής μέ άντίστασιν, αύτεπαγωγήν κα! χω¬ 
ρητικότητα έν σειρά 

27-9 Πώς, άπό τήν γενικήν μορφήν τού Νόμου τού "Ωμ, 
διά σύνθετον καταναλωτήν Κ.Γ.Ο., έν σειρά, προκύπτουν αί 
ειδικά! περιπτώσεις τών παραγράφων 27.2 Ιως 27.7 
27-10 Συντονισμός καταναλωτοΰ έν σειρά 
27-11 Διάγραμμα τών αντιστάσεων καταναλωτοΰ έν σειρά 

Γ'. Κυκλώματα μέ σύνθετον καταναλωτήν έν παραλλήλω 

27-12 Διάγραμμα τών έντάσεων εις σύνθετον καταναλω¬ 
τήν έν παραλλήλω 

27-13 Συντονισμός παραλλήλου καταναλωτοΰ Ε.Ο 
27-14 Πρακτικά! άσκήσεις 


23. 'Η ισχύς εις τό έναλλασσόμενον ρεύμα 

28-1 Γενικά 

28-2 Ισχύς, δταν τό ρεύμα είναι έν φάσει μέ τήν τάσιν 

28-3 Ισχύς, δταν ή φασική άπόκλισις μεταξύ έφηρμο- 
σμένης τάσεως κα! έντάσεως είναι 90 μοΐραι 

28-4 Ισχύς, δταν ή φασική άπόκλισις μεταξύ έφηρμο- 
σμένης τάσεως κα! έντάσεως, έχει τιμήν, φ, 0°, φ+90° ϊ 
φ-90° 

28-5 Φαινομένη ισχύς. Ενεργός ισχύς. Άεργος ισχύς 

28-6 Πρακτικά! άσκήσεις 

29. Τριφασικά ρεύματα 


29-1 Μονοφασικόν έναλλασσόμενον ρεύμα 

29-2 Παραγωγή τριφασικού ρεύματος ύπό άνεξαρτήι 
τριφασικού συστήματος 

29-3 Διαδοχή τών φάσεων τριφασικού συστήματος 

29-4 Αρχή κα! τέλος τών φάσεων άνεξαρτήτου τριιρ 
σικου συστήματος 

29-5 Άθροισμα τών στιγμιαίων τιμών τών ήλεκτρενερ- 

κων δυνάμεων τών φάσεων άνεξαρτήτου τριφασικού συστ 
ματος 


29-6 Συνδέσεις τριφασικών γεννητριών. Άλληλένδετα 
τριφασικά συστήματα. Αστεροειδές κα! τριγεονικόν τριφα¬ 
σικόν σύστημα 

29-7 Ιδιότητες τού αστεροειδούς τριφασικού συστήματος 
29-8 Ιδιότητες τού τριγωνικού τριφασικού συστήματος 
29-9 Τριφασικά! καταναλωτα! 

29-10 Ισχύς είς τό τριφασικόν ρεύμα 

2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 


ΤΑΞΗ : Α'- ΕΞΑΜΗΝΟ : Α'&Β' 2 ώρες τήν 
εβδομάδα 

Εισαγωγή 

0-1 Τό αυτοκίνητο κα! ή χρησιμότητά του 
0-2 Τύποι αύτοκινήτων 

0-3 Σύντομη περιγραφή κα! κύρια μέρη τού αυτοκινήτου 
I. Παραγωγή κα! μετατροπή της κινήσεως 


1. Σύστημα παρασκευής - Τροφοδοσίας καυσίμου κα! έξα- 
γωγής άερίων 

1-1 Συνοπτική περιγραφή τού συστήματος 

1-2 'Η άποθήκη της βενζίνης (τό ρεζερβουάρ) 

1-3 Σωλήνες μεταφοράς καυσίμου - Μετρητής (δείκτης) 
τής στάθμης 

1-4 Ή αντλία τής βενζίνης 

1—5 Τά φίλτρα τού καυσίμου κα! τού άέρος 

1-6 'Ο έξαερωτήρας (καρμπυρατέρ) 

1-7 Τό σύστημα εισαγωγής (πολλαπλή εισαγωγή) 

1-8 Τό σύστημα έξαγωγής (πολλαπλή έξαγωγή) 

1- 9 'Ο σιγαστήρας (σιλανσιέ) 

2. Σύστημα έναύσεως ή άναφλέξεως 

2- 1 Προορισμός τού συστήματος 

2- 2 Συνοπτική περιγραφή κα! λειτουργία 

3. Σύστημα ψύξεως 

3- 1 Γενικά 

3- 2 Συνοπτική περιγραφή καί λειτουργία 

Το σύστημα τής ψύξεως μέ άέρα (κινητήρες άερόψυκτοι) 

4. Σύστημα λιπάνσεως 

4- 1 Γενικά 

4- 2 Τρόπος λιπάνσεως 

Σύστημα λιπάνσεως μέ άναγκαστική κυκλοφορία 
II. Μετάδοση τής κινήσεως 

5. Προορισμός τού συστήματος. Κύρια μέρη 

5— 1 Γενικά 

5- 2 'Ο συμπλέκτης 

6. Τό κιβώτιο ταχυτήτων 

6— 1 Προορισμός τού κιβωτίου ταχυτήτων 

6-2 Συνοπτική περιγραφή κα! λειτουργία τού κιβωτίου 
ταχυτήτων 

6- 3 Είδη κιβωτίων ταχυτήτων 

μεταδοσεως κινήσεως. Γωνιακή μετάδοση 

7- 1 Γενικά - Προορισμός 

7-2 Συνοπτική περιγραφή - λειτουργία 

7- 3 Γωνιακή μετάδοση 

8. Τό διαφορικό 

8— 1 Γενικά - Προορισμός 

8-2 Συνοπτική περιγραφή 

8-3 Πώς λειτουργεί τό διαφορικό 


ν/ · σύστημα οιευουνσεως 

ο~ο π ? ~° 0ρ, · σμ ' !>ς κα ] πε Ρ ι ΥΡ«φή τού συστήματος 
ο ο λειτουργεί τό σύστημα διευθύνσεως 

9-3 Γό τετράπλευρο όδηγήσεως 

9- 4 Η γεωμετρία τού συστήματος όδηγήσεως 
10. Σύστημα πεδήσεως 

ν 6νΐκ ® ~ Προορισμός τού συστήματος 
ΐυ-2 Συνοπτική περιγραφή κα! λειτουργία τού συστή¬ 
ματος πεδήσεως 

ίη~/ ^* ανικί> σύστημα πεδήσεως 

10- 4 Υδραυλικό σύστημα πεδήσεως 

10-5 Δισκοπέδες (δισκόφρενα) 
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10—6 Μήκος διαδρομής για την πέδηση 

10- 7 Συστήματα πεδήσεως μέ βοηθητικά μέσα ή μέ 
ξένη δύναμη 

III. Φέρουσα κατασκευή - Πλαίσιο - Πήγμα - Ανάρτηση 

"Άξονες καί Τροχοί 

11. Σύστημα άναρτήσεως, ώθήσεως καί άντιδράσεως 

11— 1 Γενικά - Προορισμός τοϋ συστήματος 

11-2 Συνοπτική περιγραφή τοϋ συστήματος 

11-3 Άποσβεστήρες κραδασμών ή μειωτήρες ταλαντώ¬ 
σεων (αμορτισέρ) 

11— 4 "Ωθηση καί αντίδραση 

12. Άξονες καί τροχοί 

12- 1 Οί άξονες των τροχών 

12-2 Οί τροχοί 

12— 3 Χαρακτηρισμός ελαστικών 

IV. Ηλεκτρική εγκατάσταση τοϋ αύτοκινήτου 

Μετρητικά όργανα - Βοηθητικές συσκευές 

13. Ηλεκτρική εγκατάσταση 

13— 1 Γενικά 

13-2 Τό κύκλωμα παραγωγής καί άποθηκεύσεως ηλεκ¬ 
τρικής ένεργείας 

13- 3 Κυκλώματα καταναλώσεως 

14. "Οργανα καί βοηθητικές συσκευές 

14- 1 Μετρητικά καί ενδεικτικά όργανα 

14- 2 Βοηθητικές συσκευές 

V. Συντήρηση καί μικροεπισκευές τοϋ αυτοκινήτου 

15. Συντήρηση τοϋ αυτοκινήτου 

15- 1 Γενικά 

15-2 Συντήρηση τοϋ αυτοκινήτου 
15-3 Αναζήτηση τών βλαβών 
15-4 Μικροεπισκευές 

15-5 Εργαλεία, όργανα, άνταλλακτικά καί λοιπά υλικά 
μέ τά όποια πρέπει νά είναι έφοδιασμένο κάθε όχημα 

3. ΣΧΕΔΙΟ 

α) ΤΑΞΗ : Α'-ΕΞΑΜΗΝΟ Α: 4 ώρες τήν εβδομάδα 

Β : 3 ώρες τήν εβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή 

2. " Υλικά καί μέσα σχεδιάσεως 

2-1 Τό χαρτί 

2-2 Τό μολύβι 

2—3 Τό μελάνι 
2—4 Τό σχεδιαστήριο 

2- 3 Τό όργανα σχεδιάσεως 

3. Γραμμές 

3- 1 Μήκος καί πάχος γραμμών 

3-2 Χάραξη γραμμών 

3- 3 "Ασκηση στή γραμμογραφία 

4. Τεχνική γραφή γραμμάτων καί άριθμών 

4- 1 Ελεύθερη γραφή 

4-2 Γραφή μέ οδηγό 

4- 3 Γραφή μέ επικόλληση 

5. Κλίμακα σχεδιάσεως 

5- 1 Γενικά 

5-2 Είδη κλιμάκων 

5- 3 Χρήση κλίμακας σχεδιάσεως 

6. Γεωμετρικές κατασκευές 

6- 1 Γενικά 

6-2 Ευθεία κάθετη σέ γνωστή εδθεία καί ευθεία παράλ¬ 
ληλη σέ γνωστή Εύθεία 

6-3 Διαίρεση εύθυγράμμου τμήματος σέ ίσα μέρη 

6-4 Έφαπτομένες κύκλου 

6-5 Κοινές έφαπτομένες κύκλων 

6-6 Συναρμογή εύθειών καί κυκλικών τόξων 

6-7 Κανονικά πολύγωνα 


7. Αρχές μηχανολογικοΰ σχεδίου 

8. Αξονομετρικό σχέδιο 

8-1 Τί είναι τό άξονομετρικό Σχέδιο 

8-2 Ίσομετρική προβολή 

8-3 Παραδείγματα ίσομετρικών προβολών 

8-4 Αίγα λόγια γιά τις διαστάσεις στο σχέδιο 

8- 5 Σχέδια μέ γραμμές μή ΐσομετρικές 

9. Σύστημα ορθών προβολών 

9— 1 Τί σημαίνει ορθή προβολή καί τομή 

9-2 Πρακτικές οδηγίες γιά τό πώς θά παρουσιάσομε ένα 
άντικείμενο σέ ορθές προβολές 

9-3 Παραδείγματα σχεδιάσεως όρθών προβολών μηχα¬ 
νολογικών αντικειμένων 

9- 4 Παραδείγματα σχεδιάσεως μέ βοηθητικές όψεις σέ 
λοξά προβολικά επίπεδα 

10. Τομές 

10- 1 Γενικά 

10-2 'Ημιτομές 

10-3 Μερικές Τομές - Τοπικές τομές 

10-4 Τομές σέ διάφορα έπίπεδα 

10- 5 Ανακεφαλαίωση καί πρακτικές οδηγίες γιά τις το¬ 
μές 

11. Οΐ διαστάσεις καί ή τοποθέτησή τους 

11- 1 Γ ενικά 

11-2 Βασικοί κανόνες στήν τοποθέτηση τών διατάστεων 

11-3 Ανακεφαλαίωση τών οδηγιών γιά τήν αποφυγή 
σφαλμάτων στήν τοποθέτηση τών διαστάσεων. 

11- 4 Παραδείγματα σωστής τοποθετήσεως διαστάσεων 
στά τεμάχια πού σχεδιάσθηκαν ώς τώρα 

12. Συμπληρώματα στο μηχανολογικό σχέδιο 

12- 1 Σήμανση τοϋ βαθμοΰ επεξεργασίας ένός τεμαχίου 

12—2 Οί άνοχές κατασκευής 

12—3 Τό πινάκιο τοϋ Σχεδίου 

β) ΤΑΞΗ : Β'-ΕΞΑΜΗΝΟ : 

Α' & Β'-3 ώρες τήν έβδομάδα 

I. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

1. Λίγα λόγια σχετικά μέ τό οικοδομικό σχέδιο 

2. Τό ήλεκτρολογικό σχέδιο σάν ανεξάρτητος κλάδος καί ό 

σκοπός του 

2-1 Γενικά 

2—2 Οί διάφορες κατηγορίες ήλεκτοολογικών σχεδίων 

3. Ήλεκτρολογικά σύμβολα 

3.1 Γενικά γιά τούς συμβολισμούς καί τά σύμβολα 

3.2 Πίνακας γραφικών συμβόλων γιά τά είδη ρευμάτων. 
Συστήματα διανομής καί τρόπος συνδέσεων 

3.2.1 Γενικά 

3.2.2. Είδη ρευμάτων 

3.2.3. Συστήματα διανομής 
3.2.4 Τρόποι συνδέσεως τυλιγμάτων 

3.3 Στοιχεία ήλεκτρικών κυκλωμάτων 

3.3.1 Αγωγοί 

3.3.2. Ακροδέκτες καί συνδέσεις τών άγωγών 

3.3.3. Αντιστάσεις - Πηνία - Πυκνωτές 

3.4 Μορφές καί στοιχεία συμβόλων γιά ήλεκτρικές μη¬ 
χανές καί μετασχηματιστές 

4.4.1 Μορφές συμβόλων 

4.4.2 Στοιχεία συμβόλων 

3.5 Ηλεκτρικές μηχανές 

3.5.1 Γενικά σύμβολα 

3.5.2 Μηχανές συνεχούς ρεύματος 

3.5.3 Μηχανές έναλλασσομένου ρεύματος 

3.5.4 Μηχανές μέ συλλέκτη 

3.5.5 Σύγχονες μηχανές 
3.5.6. Επαγωγικές μηχανές 
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3.6 Μετασχηματιστές 

3.6.1 Γενικά σύμβολα 

3.6.2 Μετασχηματιστές μέ 2 ή 3 τυλίγματα 

3.6.3 Αύτομετασχηματιστές 

3.6.4 Μετασχηματιστές μέ πολλές λήψεις. Ρυθμι- 
ζόμενοι μετασχηματιστές 

3.6.5 Επαγωγικοί ρυθμιστές 

3.7 Σύμβολα γιά πρωτογενή στοιχεία καί συστοιχίες 

3.8 Σύμβολα γιά εσωτερικές καί εξωτερικές ηλεκτρικές 
έγκαταστάσεις 

3.8.1 Γ ραμμές 

3.8.2 Φωτιστικά σώματα 

3.8.3 Διακόπτες γιά τά δίκτυα 

3.8.4 Διακόπτες γιά εσωτερικές εγκαταστάσεις 

3.8.5 Ρευματοδότες 

3.8.6 Πίνακες καί άσφάλειες 

3.8.7 Διάκενα καί άλεξικέρευνα 
3.8.8. "Οργανα μετρήσεως 

3.8.9 Συσκευές καταναλώσεως 

3.8.10 Γειώσεις 

3.9 Σταθμοί παραγωγής καί 'Τποσταθμοί 

3.9.1 Γενικά σύμβολα 

3.9.2 'Τδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής 

3.9.3. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής 

3.9.4. Συμβολισμοί άνάλογα μέ τόν τύπο τής κι¬ 
νητήριας μηχανής 

3.10 Σύμβολα γιά έγκαταστάσεις άσθενών ρευμάτων 

3.10.1 Γ ραμμές 

3.10.2 Γειώσεις καί πηγές ήλεκτρικής ένέργειας 

3.10.3 "Οργανα άκουστικής σημάνσεως (ΏΙΝ 
40708) 

3.10.4 Όργανα οπτικής σημάνσεως (ΟΙΝ 40708) 

3.10.5 Τηλεφωνικές συσκευές 

3.10.6 Ειδικοί συμβολισμοί γιά εξαρτήματα τη¬ 
λεφωνικών συσκευών γιά πρόσθετές τη- 
φωνικές έγκαταστάσεις καί δευτερευού- 
σης τηλεφωνικές έγκαταστάσεις (συνδρο¬ 
μητικά κέντρα) 

3.10.7 Συμβολισμοί γιά έγκαταστάσεις τηλεφωνι¬ 
κών κέντρων (όπως χρησιμοποιούνται άπό 
τόνΟΤΕ) 

3.10.8 Συμβολισμοί γιά Αστικά τηλεφωνικά Δίκτυα 

3.10.9 Ηλεκτρονικές λυχνίες (ϋΙΝ 40700) 

3.10.10 Ειδικοί συμβολισμοί γιά Ραδιοφωνικές καί 
Τηλεοπτικές έγκαταστάσεις 

II. ΚΑΤΕΥΘΓΝΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ' Υποδειγματικές έφαρμογές σέ σχεδιάσεις κυκλωμάτων 
φωτισμού οίκιακών συσκευών καί λοιπών έσωτερ. ήλ/κών 
έγκαταστάσεων. 

1.1 Σχεδίαση ήλεκτρικής έγκαταστάσεως ενός φωτιστικού 
σημείου μέ ένα περιστροφικό διακόπτη. 

1.2 Σχεδίαση ήλεκτρικής έγκαταστάσεως μέ απλό περι¬ 
στροφικό διακόπτη καί πρίζα γειώσεως (σοϋκο). 

1.3 Σχεδίαση ήλεκτρικής έγκαταστάσεως μέ δύο σημεία 
φωτισμού ένα διακόπτη έπιλογής ομάδων καί δύο πρίζες μέ 
γείωση. 

1.4 Σχεδίαση ήλεκτρικής έγκαταστάσεως μέ δύο σημεία 
φωτισμού έλεγχόμενα άπό διακόπτη κομμιτατέρ (σειράς). 

1.5 Σχεδίαση ^ηλεκτρικής έγκαταστάσεως μέ ένα πολύ¬ 
φωτο 5, λυχνιών έλεγχόμενο άπό διακόπτη κομμιτατέρ (σει¬ 
ράς), δύο απλά φωτιστικά σημεία έλεγχόμενα άπό 2 άπλοΰς 
περιστροφικούς διακόπτες καί μία πρίζα. 

1.6 Σχεδίαση ήλεκτρικής έγκαταστάσεως μέ ένα φωτι¬ 
στικό σημείο πού έλέγχεται άπό δύο θέσεις (διακόπτες 
άλλε-ρετούρ). 

1.7 Σχεδίαση ήλεκτρικής έγκαταστάσεως μέ ένα φωτι¬ 
στικό σημείο πού έλέγχεται άπό δύο θέσεις (μέ διακόπτες 

άλλε-ρετούρ) καί μέ μία πρίζα μέ γείωση. 


1.8 Σχεδίαση ήλεκτρικής έγκαταστάσεως μέ ένα φωτι¬ 
στικό σημείο πού έλέγχεται άπό 3 θέσεις. 

1.9 Σχεδίαση ήλεκτρικής έγκαταστάσεως μέ ένα φωτι¬ 
στικό σημείο έλεγχόμενο άπό 3 θέσεις μέ μεσαίους διακόπτες 
άλλε-ρετούρ. 

1.10 Σχεδίαση συνδεσμολογίας φωτιστικού κυκλώματος 
μέ βοηθητικό ήλεκτρονόμο. 

1.11 Σχεδίαση ήλεκτρικής έγκαταστάσεως μέ 4 φωτιστικά 
σημεία πού έλέγχονται μέ ένα κομβίο καί βοηθητικό ήλεκτρο¬ 
νόμο (ΚΕΕΑΙδ). 

1.12 Σχεδίαση συνδεσμολογίας ήλεκτρικής έγκαταστά¬ 
σεως μέ δύο ομάδες φωτιστικών σημείων, έλεγχόμενες άπό 
δύο διαφορετικές θέσεις μέ τη βοήθεια τού κομβίων καί βοη¬ 
θητικών ήλεκτρονόμων. 

1.13 Σχεδίαση συνδεσμολογίας ήλεκτρικής έγκαταστά¬ 
σεως κλιμακοστασίου (3 όροφοι μέ λυχνίες καί 3 κομβία). 

1.14 Σχεδίαση συνδεσμολογίας ήλεκτρικής έγκαταστά¬ 
σεως κλιμακοστασίου μέ μετασχηματιστή καί ήλεκτρονόμο 
(ρωστήρα). 

1.15 Σχεδίαση συνδεσμολογίας έγκαταστάσεως κουδου- 
νιών καί μηχανισμοί ανοίγματος έξώπορτας σέ τριπλοκα- 
τοικία. 

1.16 Ηλεκτρική έγκατάσταση οικιακών συσκευών σέ 
κουζίνα. 

1.17 Ηλεκτρική έγκατάσταση σέ κατοικία μέ 2 κύρια 
δωμάτια, μπάνιο, κουζίνα, προθάλαμο καί έσωτερικό χώλλ. 

1.18 Σχεδίαση απλής έγκαταστάσεως τηλεφωνικής συν- 
δέσεως μέ δύο τηλεφωνικές πρίζες, φορητή τηλεφωνική 
συσκευή καί βομβητή. 

1.19 Σχεδίαση απλής προσθέτου τηλεφωνικής έγκατα¬ 
στάσεως μέ 2 πρίζες μεταγωγέα, φορητή τηλεφωνική συ¬ 
σκευή καί σταθερό τηλέφωνο καθώς καί βομβητή. 

1.20 Σχεδίαση απλής διατάξεως παράλληλης συνδέσεως 
δύο τηλεφωνικών συσκευών. 

1.21 Σχεδίαση έγκαταστάσεως τηλεοπτικής λήψεως σέ 
πολυκατοικία μέ 6 λήψεις. 

1.22 Σχεδίαση τού ήλεκτρικού κυκλώματος άπλής άνορ- 
θωτικής διατάξεως. 

1.23 Σχεδίαση έγκαταστάσεως θυροτηλεοράσεως. 

2. ΠΙΝΑΚΕΣ 

2.1 Πίνακες μονοφασικοί 

2.2 » τριφασικοί 

3. Σχέδιο συνδεσμολογίας κινητήρα Σ.Ρ. α) Διεγέρ- 

σεως σειράς β) παραλλήλου διεγέρσεως γ) Μικτής 
διεγέρσεως 

4. Σχέδιον συνδεσμολογίας πίνακος ζεύξεως ενός άσυγχρό- 

νου τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα μέ 
^ αυτόματο διακόπτη σέ διάταξη Αστέρα—'Τριγώνου 

5. Σχέδιο ζεύξεως ενός άσυγχρόνου κινητήρα μέ βραχυ- 
, κυκλωμένο δρομέα καί άλλαγής τής φοράς περιστροφής. 

6. Πλήρες σχέδιο ήλεκτροδοτήσεως μίας μικρής βιοτεχνίας. 

7. Πλήρες σχέδιο ήλεκτροδοτήσεως μιάς πτέρυγας έργο- 

στασίου 

III. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

1. Σχεδίαση απλών μηχανολογικών έξαρτημάτων 

2. Σχεδίαση σπειρωμάτων 

3. Γενικά περί σιδηρών κατασκευών 

4. Σχεδίαση ήλων, ήλώσεων 

ο. Σχεδίαση τροχαλιών, οδοντωτών τροχών, κωνικών 
οδοντωτών τροχών, 

7 ^ ν 1 γνωσί1 καΐ σ Χ ε δίαση απλών στοιχείων μηχανών 

7. Σχεδίαση σχεδίων άξόνων καί φωλεάς ρουλεμάν 

8. Σχεδίαση παραγωγής καί άποθηκεύσεως ήλεκτρικής 
ενεργειας στην ηλεκτρική έγκατάσταση αυτοκινήτου 
Σχεδίαση κυκλώματος άναφλέξεως στήν ήλεκτρική 
εγκατάσταση αυτοκινήτου 
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10. Σχεδίαση κυκλώματος έκκινήσ ως στην ηλεκτρική 
έγκατάσταση αυτοκινήτου. 

11. Σχεδίαση κυκλώματος φωτισμού στήν ήλεκτρική έγκα¬ 
τάσταση αύτικνήτου 

12. Σχεδίαση συνδεσμολογίας έναλλακτήρα μέ ξηρούς ανορ¬ 
θωτές 

13. Σχεδίαση συνδεσμολογίας γεννήτριας μέ τρεις ψήκτρες 

14. Σχεδίαση κυκλωματικοϋ διαγράμματος ρυθμιστή τά- 
σεως 

15. Σχεδίαση κυκλωματικοϋ διαγράμματος ρυθμιστοΰ έν- 
τάσεως 

16. Σχεδίαση κυκλωματικοϋ διαγράμματος ρυθμιστή τά- 
σεως και έντάσεως σέ συνδυασμό (Μικτός ρυθμιστής) 

17. Σχεδίαση κυκλωματικοϋ διαγράμματος αυτομάτου δια¬ 
κόπτη 

18. Σχεδίαση κυκλώματος φορτίσεως συσσιορευτών 

19. Σχεδίαση κυκλώματος προθερμαντήρων σειράς μέ ενδει¬ 
κτική λυχνία 

20. Σχεδίαση έξαρτημάτων διανομής ήλεκτρικοΰ ρεύματος 
στο Η.Σ.Α. 

21. Σχεδίαση σχηματικής παραστάσεως μετρητή πιέσεως 
λαδιοΰ 

22. Σχεδίαση σχηματικής παραστάσεως μετρητή ποσότητος 
καυσίμου 

23. Σχεδίαση σχηματικής παραστάσεως μετρητή θερμο¬ 
κρασίας 

24. Σχεδίαση συνδεσμολογίας των φλάς 

25. Συνδεσμολογία μεταλλάκτη 

IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗ¬ 
ΜΑΤΩΝ 

1. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

1.1 Γενικά 

1.2 Το μαγνητικό κύκλωμα καί τά πηνία διεγέρσεως δι¬ 
πολικής μηχανής Σ.Ρ. 

1.3 Τό μαγνητικό κύκλωμα καί τά πηνία διεγέρσεως τε- 
τραπολικής μηχανής Σ.Ρ. 

1.4 Το μαγνητικό κύκλωμα τετραπολικής μηχανής Σ.Ρ. 
μέ βοηθητικούς πόλους 

1.5 Βροχοτύλιγμα διπολικής μηχανής Σ.Ρ. 

1.6 Βροχοτύλιγμα τετραπολικής μηχανής Σ.Ρ. 

1.7 Κυματοτύλιγμα τετραπολικής μηχανής Σ.Ρ. 

1.8 Συνδεσμολογία γεννήτριας Σ.Ρ μέ ξένη διέγερση και 
μέ τά όργανα ρυθμίσεως καί ελέγχου 

1.9 Συνδεσμολογία γεννήτριας Σ.Ρ. μέ ξένη διέγερση 
καί βοηθητικούς πόλους, χωρίς όμως τά όργανα ελέγχου. 

1.10 Συνδεσμολογία γεννήτριας Σ.Ρ. μέ παράλληλη διέ¬ 
γερση καί μέ ρυθμιστική αντίσταση διεγέρσεως. 

1.11 Συνδεσμολογία γεννήτριας παράλληλης διεγερσεως 
μέ ρυθμιστική άντίσταση καί όργανα έλέγχου. 

1.12 Συνδεσμολογία γεννήτριας Σ.Ρ. μέ διέγερση σει¬ 
ράς καί βοηθητικούς πόλους 

1.13 Συνδεσμολογία γεννήτριας Σ.Ρ. σύνθετης διεγερ- 
σ£ ως καί τά όργανα έλέγχου 

1-14 Συνδεσμολογία γεννήτριας Σ.Ρ. συνθέτης διεγερ- 
σ εως χωρίς τά όργανα έλέγχου 

1.15 Συνδεσμολογία παράλληλης λειτουργίας δυο γεν¬ 
νητριών μέ παράλληλη διέγερση καί βοηθητικούς, πολους 
1 · 16 Συνδεσμολογία παράλληλης λειτουργίας δυο γεν¬ 
νητριών μέ σύνθετη διέγερση καί βοηθητικούς πόλους 

1.17 Συνδεσμολογία κινητήρα μέ παράλληλη διέγερση 
κ *ί μεταβλητή άντίσταση έκκινήσεως (εκκινητη 

1.18 Συνδεσμολογία κινητήρα Σ.Ρ. με διέγερση σε σειρά 
Χωρίς έκκινητή, άναστροφέα καί βοηθητικούς πολους 


1.19 Συνδεσμολογία κιμητήρα Σ.Ρ. μέ σύνθετη διέ¬ 
γερση (παράλληλη καί σειράς) χωρίς βοηθητικούς πόλους 

1.20 Συνδεσμολογία ενός έκκινητή κινητήρα μέ πηνία 
υπερεντάσεως καί έλλείψεως τάσεως σέ κινητήρα μέ πα¬ 
ράλληλη διέγερση 

1.21 Έκκινητής κινητήρα Σ.Ρ. παράλληλης διεγέρσεως 
μέ πηνία έλλείψεως τάσεως, υπερεντάσεως καί συνεχούς 
έπαφής διεγέρσεως 

1.22 Συνδεσμολογία κινητήρα Σ.Ρ. μέ διέγερση σειράς 
μέ έκκινητή - άναστροφέα (ή ρυθμιστή στροφών καί άνα¬ 
στροφέα ) 

1.23 Συνδεσμολογία κινητήρα Σ.Ρ. μέ σύνθετη διέγερση 
καί έκκινητή άναστροφέα (ρυθμιστή στροφών καί άναστρο¬ 
φέα) 

2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

2.1 Γενικά 

2.2 Διάγραμμα συνδεσμολογίας μονοφασικού έναλλα¬ 
κτήρα μέ έσωτερικούς στρεφόμενους μαγνητικούς πόλους 

2.3 Τύλιγμα μονοφασικού 4πολικοΰ έναλλακτήρα 

2.4 Μονοφασικό τύλιγμα τετραπολικοΰ έναλλακτήρα μέ 
μία οδόντωση σέ κάθε πολικό βήμα 

2.5 Διφασικό τύλιγμα τετραπολικοΰ έναλλακτήρα μέ 2 
αύλάκια σέ κάθε πόλο καί φάση, δηλαδή 4 αυλάκια άνά πο¬ 
λικό βήμα καί έναν άγωγό (στοιχείο) σέ κάθε αυλάκι 

2.6 Τριφασικό τύλιγμα τετραπολικοΰ έναλλακτήρα μέ 3 
αύλάκια σέ κάθε πόλο καί φάση, δηλαδή 6 αύλάκια άνά πο¬ 
λικό βήμα καί έναν άγωγό (στοιχείο) σέ κάθε αύλάκι 

2.7 Σύνδεση δύο έναλλακτήρων γιά παράλληλη λειτουρ¬ 
γία (παραλληλισμός δύο έναλλακτήρων) 

2.8 Συνδεσμολογία τυλιγμάτων ασύγχρονου κινητήρα 
μέ βραχυκυκλωμένο δρομέα 

2.9 Συνδεσμολογία τριφασικοΰ σύγχρονου κινητήρα 

2.10 Συνδεσμολογία τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα 
μέ έκκίνηση μέ διακόπτη άστέρα - τριγώνου 

2.11 Διάγραμμα συνδεσμολογίας μονοφασικού διπολι¬ 
κού κινητήρα μέ πυκνωτή καί βοηθητικούς πόλους 

3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΝΟΡΘΩΤΩΝ 

ΛΥΤΟΜΟΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 

3.1 Γενικά 

3.2 Απλός (στοιχειώδης) μονοφασικός μετασχηματι¬ 
στής 

3.3 Εσωτερική συνδεσμολογία μονοφασικού μετασχη¬ 
ματιστή ισχύος ( > ( 

3.4 Συνδεσμολογία μονοφασικού ανορθωτή υδράργυρου 
μέ βοηθητική άνοδο άφής 

3.5 Συνδεσμολογία τριφασικού άνορθωτή υδραργύρου 

3.6 Συνδεσμολογία μονοφασικού ξηρού άνορθωτή 

3.7 Συνδεσμολογία τριφασικού ξηρού άνορθωτή 

3.8 Συνδεσμολογία τριφασικού αυτομάτου διακόπτη με 
πηνία έλλείψεως τάσεως καί θερμικά στοιχεία ύπερεντά- 
σεως 

3.9 Αυτόματος διακόπτης όμοιος με τον προηγούμενο 
άλλά μέ έναν άκόμη άναστροφέα 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

ΕΓΚ 4ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

4.1 Σχεδίασις εγκάρσιας καί κατά μήκος τομής φρέα- 

τος άνελκυστήρος , 

4.2 Σχεδίαση πλαισίου θαλαμίσκου ανελκυστήρα 

4.3 Σχεδίαση άπλοΰ άνελκυστήρος μίας ταχύτητος 

4.4 Σχεδίαση διακοπτών ορόφων 
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4.5 ’ Ηλεκτρικό κύκλωμα χειρισμού άπλοϋ ανελκυστήρα 4 
στάσεων 

4.6 Σχεδίαση κυκλώματος ελέγχου άνελκυστήρα 

4.7 Σχεδίαση ήλεκτρικοϋ κυκλώματος ένδείξεως κλή¬ 
σεων θαλαμίσκου 

4.8 Σχεδίαση φωτοηλεκτρικοϋ ελέγχου κινήσεως θυρών 
άνελκυστήρα 

4.9 Σχεδίαση τυπικής διατάξεως κυλιομένων κλιμάκων 

4.10 Σχεδίαση συστήματος μεταφοράς καί διανομής 
Σ.Ρ 

4.11 Σχεδίαση ηλεκτρικού διαγράμματος τροφοδοτή- 
σεως τρόλεϋ 

4.12 Σχεδίαση ήλεκτρικοϋ συστήματος ήλεκτρικών σι¬ 
δηροδρόμου 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΤΑΞΗ : Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' καί Β' 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : 3 ώρες τήν εβδομάδα 

β) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ : 
4 ώρες τήν έβδομάδα 

γ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ καί ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ : 

4 ώρες τήν έβδομάδα 


7. Κινητήρες μέ σύνθετη διέγερση 

2- 4 Ισχύς καί βαθμός άποδόσεως 

1. Ισχύς του κινητήρα 2. Βαθμός άποδόσεως 

3. Γεννήτριες έναλλασσομένου ρεύματος 

3- 1 Γενικά 

1. Γιατί χρησιμοποιούμε τά εναλλασσόμενο ρεύμα 

2. Είδη έναλλακτήρων 

3-2 Πώς είναι κατασκευασμένοι οί έναλλακτήρες 

1. Γενικά 2. Έναλλακτήρες μέ έξωτερικούς πό¬ 
λους 3. Έναλλακτήρες μέ εσωτερικούς πόλους 4. 
Στροβιλοεναλλακτήρες 

3-3 'Η αρχή τής λειτουργίας των έναλλακτήρων 

1. Έναλλακτήρες μέ εξωτερικούς πόλους. 2. Έ¬ 
ναλλακτήρες μέ εσωτερικούς πόλους 

3-4 Τυλίγματα έναλλασσομένου ρεύματος 

1. Γενικά 2. Μονοφασικά τυλίγματα 3. Διφασικά 
τυλίγματα 4. Τριφασικά τυλίγματα 5. Συνδεσμο¬ 
λογία τριφασικών τυλιγμάτων 6. Τά τριφασικά τυ¬ 
λίγματα στήν πράξη 
3-5 Λειτουργία έναλλακτήρων 

1. Πώς Θέτομε σέ λειτουργία Ινα έναλλακτήρα 2. 
Παράλληλη λειτουργία έναλλακτήρων 
3-6 Ισχύς καί βαθμός άποδόσεως 

1. Ισχύς μονοφασικού έναλλακτήρα 2. Ισχύς τρι¬ 
φασικού έναλλακτήρα 

4. Μετασχηματιστές 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος 
1-1 Γενικά 

1—2 Πως είναι κατασκευασμένες οΐ μηχανές συνεχούς 
ρεύματος 

1· Ο στάτης 2. Ο δρομέας 3. 'Ο ψηκτροφορέας 
1-3 Διέγερση τών μηχανών συνεχούς ρεύματος 
1—4 Η άρχη τής λειτουργίας τών γεννητριών συνεγοΰς 
ρεύματος '' ' 

1. ’ Ηλεκτρεγερτική δύναμη 2. Παραγωγή έναλλασ¬ 
σομένου ρεύματος 3. Παραγωγή συνεχούς ρεύματος 
1-5 Τυλίγματα μηχανών συνεχούς ρεύματος 

1. Γενικά 2. Άνάπτηγμα έπαγωγικοΰ τυμπάνου 

3. Βροχοτυλίγματα 4. 'Η θέση τών ψηκτρών 5 
Κυματοτυλίγματα 6. Τά τυλίγματα στήν πράξη 
1-6 Λειτουργία τών γεννητριών συνεχούς ρεύματος 
1. Λειτουργία έν κενώ 2. Λειτουργία ύπό φορτία 
3. Βοηθητικοί πόλοι 

1-7 Είδη γεννητριών συνεχούς ρεύματος 

1. Γενικά 2. Γεννήτριες μέ ξένη διέγερση 3. Γεν¬ 
νήτριες μέ παράλληλη διέγερση 4. Γεννήτριες μέ 
διέγερση σειράς. 5. Γεννήτριες μέ σύνθετη διέγερση 
6. Πως θέτομε σέ λειτουργία μία γεννήτρια 7. Πα¬ 
ράλληλη λειτουργία γεννητριών 

1- 8 Ισχύς καί βαθμός άποδόσεως 

δόσε^ γ6ννήτρΐας 2 · ’ Απ ώλειες 3. Βαθμός άπο- 

2. Κινητήρες συνεχούς ρεύματος 

2- 1 Γενικά 

2-2 Πως λειτουργούν οί κινητήρες συνεχούς ρεύματος 
^ Ρλή της,λειτουργίας 2. Αλλαγή τής φοράς 
περιστροφής 3. Αντιηληκτρεγερτική δύναμη 4. Πώς 
ξεκινούν οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος 5. Λει¬ 
τουργία έν κενω 6. Λειτουργία ύπό φορτίο 7. Αντί¬ 
δραση του επαγωγικού τυμπάνου 8. Ρύθμιση ττς 
ταχύτητας περιστροφής ^ 1 ή 

2-3 Είδη κινητήρων συνεχούς ρεύματος 

. Α 1 Κ^τηρες μ* παράλληλη διέγεοση 3. 

Εκκινητής 4. ΙΙώς ρυθμίζεται ή ταχύτηΐα περΐ 
στροφής σέ κινητήρες μέ παράλληλη διέγερση 5. Κι¬ 
νητήρες μέ διέγερση σειράς 6. Ρυθμιστής^τροφών 


4-1 Πώς είναι κατασκευασμένοι οί μετασχηματιστές 
1. Γενικά 2. Τριφασικοί μετασχηματιστές 3. Μο¬ 
νοφασικοί μετασχηματιστές 4. Ψύξη τών μετασχη¬ 
ματιστών 

4-2 Η, άρχή τής λειτουργίας τών μετασχηματιστών 
1. Ηλεκτρεγερτική δύναμη στό δευτερεύον 2. Σχέση 
μεταφοράς τού μετασχηματιστή 3. Φόρτιση τού 
μετασχηματιστή 

4-3 Συνδεσμολογία τυλιγμάτων σέ τριφασικούς μετα¬ 
σχηματιστές 

4- 4 Ισχύς τού μετασχηματιστή 

1. Μονοφασικοί μετασχηματιστές 2. Τριφασικοί με¬ 
τασχηματιστές 

5. Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος 

5- 1 Γενικά 

5-2 Σύγχρονοι κινητήρες 

1. Πώς λειτουργούν 2. Σύγχρονος άριθμός στρο¬ 
φών 3. Εκκίνηση καί χρήση τών συγχρόνων κινη¬ 
τήρων 

5-3 Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες μέ βραχυκυκλω- 
μένο δρομέα 

1. Πώς είναι κατασκευασμένοι 2. Πώς λειτουργούν 

3. Τάση λειτουργίας τριφασικού κινητήρα 4. Πώς 
θέτομε σέ κίνηση τούς κινητήρες μέ βραχυκυκλω- 
μένο δρομέα 

ο-4 Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες μέ δακτυλίδια 
1. Πώς είναι κατασκευασμένοι 2. Πώς λειτουρ¬ 
γούν 3. Πώς θέτομε σέ κίνηση τούς κινητήρες μέ 
δακτυλίδια 4. Πώς ρυθμίζεται ή ταχύτητα περι¬ 
στροφής 

5-5 Μονοφασικοί κινητήρες μέ βραχυκλωμένο δρομέα 
1. Γενικά 2. Πώς λειτουργούν οί μονοφασικοί κι- 
νητήρες μέ βραχυκυκλωμένο δρομέα 3. Μονοφα¬ 
σικοί κινητήρες άντιστάσεως 4. Μονοφασικοί κι¬ 
νητήρες μέ πυκνωτή 

5- 6 Μονοφασικοί κινητήρες μέ συλλέκτη 

1. Μονοφασικοί κινητήρες σειράς 2. Κινητήρες Γιου- 
νιβέρσαλ (ΙΙΝίνΕΒδΑΕ) 3. Κινητήρες άντιδρα- 
σεως 

.>-7 Ισχύς κινητήρων έναλλασσομένου ρεύματος 

6. Μετατροπείς - Ανορθωτές 

6— 1 Γενικά 

6-2 Ζεύγος κινητήρα γεννήτριας 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥ ΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


6-3 Στρεφόμενοι, μετατροπείς 

6- 4 Ανορθωτές 

1. Γενικά 2. Ανορθωτές ύδροργύρου 3. Ξηροί ανορ¬ 
θωτές 

7. Συντήρηση καί βλάβες ήλεκτρικών μηχανών 

7- 1 Γενικά 

7-2 Συντήρηση ήλεκτρικών μηχανών 

1· Ή λίπανση 2. Καθάρισμα τών μηχανών 3. Τά 
μηχανικά μέρη 4. Τά ήλεκτρικά μέρη 5. Συντή¬ 
ρηση βοηθητικών συσκευών 

7-3 Πώς αποσυναρμολογούμε μια ηλεκτρική μηχανή 
7-4 Βλάβες ήλεκτρικών μηχανών 

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΑΞΗ : Α' - ΕΞΑΜΗΝΟ Β' : 4 ώρες τήν έβδομάδα 

ΤΑΞΗ : Β' 1) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' καί Β' : 4 ώρες τήν έβδομάδα 

2) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Ί Αΰ,Η Α' ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' καί Β' : 2 ώρες τήν έβδομάδα 

1. Εισαγωγή 

1.1 Συνοπτική περιγραφή τών διατάξεων παραγωγής, 
μεταφοράς καί διανομής τής ήλεκτρικής ένέργειας (μέ σχε¬ 
τικό διάγραμμα) 

1.2 Γειωμένα συστήματα διανομής ήλεκτρικής ένέρ- 
γείας Γιατί προτιμοΰνται (συνοπτική περιγραφή μέ σχε¬ 
τικό διάγραμμα) 

1.3 Συνθήκες ήλεκτροπληξίας σέ γειωμένα συστήματα 
δικτύων Συνέπειες καί πρώτες βοήθειες 

2. Γενικές έννοιες καί γνώσεις 

2.1 Τί ονομάζομε εσωτερική εγκατάσταση καί ποιος ό 
σκοπός της 

2-2 Πώς κατατάσσομε τις έσωτερικές έγκαταστάσεις 

2-3 Πώς τροφοδοτούμε τις έσωτερικές εγκαταστάσεις 

2- 4 Ή έξέλιξη καί ή σύγχρονη μορφή τών εσωτερικών 
εγκαταστάσεων 

3. Βασικές Ήλεκτρολογικές πρώτες ύλες 

3- 1 Καλοί άγωγοί του ήλεκτρισμοΰ (μέταλλα, κράματα, 
ιδιότητες) 

3-2 Ιδιότητες τών ήλεκτρολογικών πρώτων υλών (Μη¬ 
χανικές, Φυσικές, Χημικές, Μαγνητικές, Ηλεκτρικές κλπ.) 

3-3 Ημιαγωγοί καί υπεραγωγοί 
3-4 Κακοί άγωγοί τοϋ ήλεκτρισμοΰ (Μονωτικά υλικά) 

3- 5 Μαγνητικές καί μή Μαγνητικές ύλες 

4. Άγωγοί Ηλεκτρικού ρεύματος 

4- 1 Σύρματα απλά καί σύνθετα, μέ ή χωρίς οπλισμό, 
αλουμίνιο ή άλλα μέταλλα 

4-2 Καλώδια ισχυρών ρευμάτων 

4- 3 Καλώδια τηλεπικοινωνιακού τύπου 

5. Μονωτικά Ήλεκτρολογικά * Υλικά 

5- 1 Στερεά μονωτικά υλικά (Φυσικά καί συνθετικά) 

5-2 'Υγρά μονωτικά υλικά (Φυσικά καί συνθετικά) 

5- 3 Αέρια (μονωτικά καί άγώγιμα ύλικά) 

6· Στοιχεία ήλεκτρικών κυκλωμάτων 

6- 1 Αντιστάσεις καί ύλικά αύτών 

6-2 Πηνία 

6-3 Συμπυκνωτές 

6- 4 Ηλεκτρομαγνήτες 

7· Άγωγοί έσωτερικών έγκαταστάσεων 

7- 1 Είδη άγωγών 

7-2 Κοινοί άγωγοί έγκαταστάσεως 

7-3 Καλώδια έσωτερικών έγκαταστάσεων 
7-4 Σειρίδες έσωτερικών έγκαταστάσεων 


7—5 Γυμνοί άγωγοί 

7- 6 Επιτρεπόμενες εντάσεις άγωγών 

8. Σωλήνες εσωτερικών έγκαταστάσεων καί εξαρτημάτων 
τους 

8- 1 Σκοπός καί είδη σωλήνων 

8—2 Οπλισμένοι μονωτικοί σωλήνες (σωλήνες Μπέκ- 
κμαν) 

^8-4 Μονωτικοί σωλήνες καί εύκαμπτοι μονωτικοί σω¬ 
λήνες 

8-5 Μεταλλικοί σωλήνες 

8- 6 Μεγέθη σωλήνων 

9. Πίνακες καί όργανα πινάκων 

9- 1 Πίνακες έσωτερικών έγκαταστάσεων 

9-2 Διακόπτες πινάκων 

9- 3 Ασφάλειες πινάκων 

10. Διακόπτες φωτισμού - ρευματοδότες - λυχνιολαβές 

10- 1 Διακόπτες φωτισμού 

10-2 Ρευματοδότες (πρίζες) καί ρευματολήπτες (φις) 

10— 3 Λυχνιολαβές (ντουί) 

11. 'Υλικά βιομηχανικών έγκαταστάσεων 

11— 1 Άγωγοί έξαρτήματα αύτών ύψηλής χαμηλής τά- 
σεως 

11-2 Ασφάλειες άσφαλειοδιακόπτες Υ.Χ.Τ. 

11-3 Διακόπτες Χ.Χ.Τ. 

11-4 Πίνακες Υ.Χ.Τ. 

11- 5 Ύλικά ελέγχου καί αύτοματισμοϋ Υ.Χ.Τ. 

12. Γενικές έννοιες κανονισμών έσωτερικών έγκαταστάσεων 

12- 1 Τί περιλαμβάνουν οί κανονισμοί 

12-2 Όρισμοί 

12- 3 Ποιές κατηγορίες χώρων προβλέπουν οί κανονισμοί 

13. Κατασκευές γιά χώρους ορισμένης κατηγορίας 

13— 1 Ξηροί χώροι 

13-2 Χώροι πρόσκαιρα ύγροί 

13—3 Ύγροί χώροι 
13-4 Βρεγμένοι χώροι 
13-5 Κονιζόμενοι χώροι 

13-6 Χώροι ρυπαροί καί εμποτισμένοι μέ άγώγιμα ύγρά 
ή κορεσμένοι μέ διαβρωτικούς άτμούς 

13-7 Χώροι υποκείμενοι σέ κίνδυνο πυρκαϊάς 
13-8 Χώροι ύποκείμενοι σέ κίνδυνο έκρήξεως 
13-9 Χώροι ήλεκτρικής ύπηρεσίας 

13- 10 Διάφοροι ειδικοί χώροι 

14. Ειδικές έσωτερικές ήλεκτρικές εγκαταστάσεις 

14- 1 Εγκαταστάσεις ύπαίθρου 

14-2 Εγκαταστάσεις άνελκυστήρων 

14- 3 Εγκαταστάσεις μέ τάσεις μεγαλύτερες τών 250 V 

15. Γειώσεις 

15- 1 Τί είναι καί τί εξυπηρετεί μιά γείωση 

15-2 Ποιές τάσεις είναι επικίνδυνες 

15-3 Μέθοδος γειώσεως προστασίας 
15-4 Τρόπος έκτελέσεως τής άμέσου γειοόσεως προστα¬ 
σίας 

15-5 Τρόπος έκτελέσεως τής γειώσεως έπί τοϋ ουδετέρου 
15-6 Τρόπος έκτελέσεως τής γειώσεως διά μέσου τοϋ 
ηλεκτρονόμου 

15- 7 ’ Ηλεκτροπληξία 

16. Μελέτη οικιακών έγκαταστάσεων 

16- 1 Σχέδιο ήλεκτρολογικής έγκαταστάσεως 

16-2 Υπολογισμός γραμμών 

16—3 Συνδεσμολογίας φωτιστικών σωμάτων 
16-4 Σχεδίαση μιας έγκαταστάσεως 

16- 5 Τελικός ύπολογισμός μιας έγκαταστάσεως 

ΤΑΞΗ Β' 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

17. Φωτισμός - Στοιχεία Φωτοτεχνίας 

17- 1 Τί είναι φωτοτεχνία 
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17-2 Βασικές έννοιες και μονάδες φωτισμού 

17-3 Φωτεινές πηγές καί φωτιστικά σώματα 
17 4 Είδη φωτισμού καί αντίστοιχα φωτιστικά σώ¬ 
ματα 

17- 5 Εκλογή είδους φωτισμού 

18. Ειδικά τμήματα οικιακών έγκαταστάσεων 

18- 1 Παροχές καί μετρητές 

18-2 Κουζίνες 

18-3 Λουτρά 

18—4 Φωτισμός στις σκάλες 

18- 5 Διάφορες έγκαταστάσεις φωτισμού 

19. Εγκαταστάσεις άσθενών ρευμάτων 

19- 1 Γενικά 

19-2 Ηλεκτρικά κουδούνια 

19-3 Άγγελτήρες 

19-4 Κουδούνια ασφαλείας 

19- 5 Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας 

20. 'Γπολογισμός έγκαταστάσεων κινήσεως, εκλογή κινη¬ 
τήρων 

20- 1 Γενικές αρχές 

20-2 Εκλογή είδους κινητήρα 

20-3 Καθορισμός της ισχύος ένός κινητήρα 

20- 4 Υπόλοιπα ήλεκτρικά χαρακτηριστικά των κινη¬ 
τήρων 

21. Εγκατάσταση καί τροφοδήτηση κινητήρων 

21- 1 Εγκατάσταση κινητήρων 

21-2 Εξωτερική συνδεσμολογία κινητήρων 

21- 3 Τροφοδοτικές γραμμές καί προστασία κινητήρων 

22. Κατασκευή καί έλεγχος μιας έγκαταστάσεως 

22- 1 Τοποθέτηση πινάκων 

22-2 Εγκατάσταση γραμμών 

22-3 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 
22-4 "Ελεγχος της έγκαταστάσεως 

22- 5 Τά έργαλεϊα τοϋ τεχνίτη τών έσωτερικών έγκα¬ 
ταστάσεων 

23. Χαρακτηριστικά Δείγματα Ειδικών Έγκαταστάσεων 

23- 1 Ηλεκτρική έγκατάσταση έργοταξίου 

23-2 Προσωρινός ήλεκτροφωτισμός υπαίθρων χώρων 
(συνεργεία κινηματογράφου, τηλεοράσεως, διακοσμητικός 
φωτισμός ορόφων κ.λπ.). 

23-3 Φωτισμός όρόφων καί υπαίθρων χώρων (μέ ιστούς, 
μέ βραχίονες σέ τοίχους, μέ άνάρτηση σέ συρματόσχοινα κλπ) 
23-4 Μόνιμες έγκαταστάσεις διακοσμητικού φωτισμού 
(Προσθήκες, κήποι, παρτέρια κ.λπ.) 

23-5 Φωτεινές έπιγραφές «ΝΕΟΝ» 

23-6 Ηλεκτρική έγκατάσταση χειρουργείου (διακόπτες, 
ρευματοδότες, φωτιστικό σήμα, χειρουργικού κρεβατιού, 
γείωση δαπέδου κ.λπ.) 

23-7 Εγκαταστάσεις άκτινολογικών καί λοιπών ήλεκτρι- 
κών μηχανημάτων καί συστημάτων νοσοκομείων (άκτίνες 
κοβαλτίου, σπινθηρογράφοι, καρδιογράφοι, κλίβανοι, φωτο¬ 
σήμανση κ.λπ.) 

23-8 Εγκαταστάσεις φωτισμού κινηματογράφων καί θεά¬ 
τρων 

23—9 Εγκαταστάσεις φωτισμού αποθηκών έκκρηκτικών 
καί πυρομαχικών 

23-10 Ηλεκτρικές έγκαταστάσεις συστημάτων κεντρικής 
θερμάνσεως, κλιματισμού καί ψυκτικές έγκαταστάσεις 

23-11 Ηλεκτρικές έγκαταστάσεις σέπρατήρια βενζίνης 
(άντλίες βενζίνης, φωτισμός κ.λπ.). 

23-12 Ηλεκτρικές έγκαταστάσεις σέ πλυντήρια, συνερ¬ 
γεία καί σταθμούς αυτοκινήτων (φωτισμός, κίνηση) 

23-13 Ηλεκτρικές έγκαταστάσεις σέ άρτοποιεία (φω¬ 
τισμός, κίνηση) 

23-14 Υποβρύχιες ήλεκτρικές έγκαταστάσεις φωτισμού 
(συντριβάνια, ένυδρεΐα, κολυμβητήρια κ.λπ.) 

23-15 Χώροι ήλεκτρικής ύπηρεσίας 

23-16 Συστήματα άνιχνεύσεως καί κατασβέσεως πυρκαϊάς 


23-17 Συστήματα ασφαλείας (Τράπεζες κ.λπ.) 

23-18 Αλεξικέραυνα 

23-19 Γειώσεις υποσταθμών (τρίγωνο γειώσεως) 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗ¬ 
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1. Γενικά γιά τή χρησιμότητα καί κατάταξη τών ανελκυ¬ 

στήρων, ήλεκτρικών άνυψωτικών μηχανών καί ήλεκτρο- 
κινήτων οχημάτων 

2. Κινητήρες Σ.Ρ. καί Ε.Ρ. γιά χρήση σέ ανελκυστήρες, 

άνυψωτικά μηχανήματα καί ήλεκτροκίνητα όχήματα 
(ποιοι είναι κατάλληλοι τύποι) 

3. Κίνδυνοι καί μέτρα προστασίας τού συντηρητή άνελκυ- 

στήρων καί άνυψωτικών μηχανών 

4. Τυπικά δείγματα καί συστήματα 

4-1 Ανελκυστήρας προσώπων-μικρής ταχύτητας 
4-2 Ανελκυστήρας προσώπων—μεγάλης ταχύτητας 
4-3 Ανελκυστήρας προσώπων δημοσίων κτιρίων μέ 
οδηγό καί χωρίς οδηγό 

4-4 Συστήματα ίσοσταθμίσεως καί ΟΟΕΕΕΟΤίνΕ — 
δΕΕΕΟΤίνΕ (συλλεκτικό έπιλεκτικό) 

4-5 Ανελκυστήρες Νοσοκομείων 
4—6 Ανελκυστήρες φορτίων 
4-7 Συντήρηση άνελκυστήρων. Βλάβες 
4-8 Γερανοί καί γερανογέφυρες, μέ μόνιμη εδραση, πάνω 
σέ σιδηροτροχιές, σέ έρπύστριες, σέ τροχούς, σέ βάση μετα- 
βαλλομένου ύψους (γιά άνέγερση οικοδομών), κ.λπ. 

4—9 Βαρούλκα φορητά (παλάγκα) 

4-10 Συστήματα άνυψώσεως 

4-11 Ήλεκτροκίνητα όχήματα μεταφοράς προσώπων 
(τρόλλεϋ, ήλεκτρικοί σιδηρόδρομοι) 

4-12 Ηλεκτροκίνητα όχήματα ύπηρετήσεως άποθηκών, 
σταθμών, αεροδρομίων, κ.λπ. δπως περονοφόρα, πλατφόρ¬ 
μες κ.λ.π. 

6. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΤΑΞΗ : Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' & Β' 2 ώρες τήν εβδομάδα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή 

1.1. Διαίρεση τών ήλεκτρικών συστημάτων Ιλξεως καί 
άνυψώσεως 

1.1.1. Ανελκυστήρες 

1.1.2. Ηλεκτρικές βιομηχανικές μηχανές Ιλξεως 
καί άνυψώσεως 

1.1.3. Ήλεκτροκίνητα όχήματα Ιλξεως, μεταφοράς 
καί άνυψώσεως 

2. Ανελκυστήρες 

2.1. Γενικά στοιχεία πού έχει κάθε ανελκυστήρας 

2.1.1. Τό φρέαρ καί ό θαλαμίσκος. Απαραίτητες 
σχετικές διατάξεις Χωρητικότητα θαλαμίσκου. 
Ράβδοι καί συρματόσχοινα όδηγήσεως θαλα¬ 
μίσκου καί άντιβάρου 

2.1.2. Διαστάσεις τού φρέατος κάτω άπ’ τήν πρώτη 
στάση καί πάνω άπ’ τήν τελευταία. Διατά¬ 
ξεις προστασίας προσωπικού συντηρήσεως 
μέσα στό φρέαρ. 

2.1.3. Τό μηχανοστάσιο. Διάφορες θέσεις πού μπορεί 
νά ίχει σέ σχέση μέ τό φρέαρ. Οί άπαραίτητες 
διαστάσεις του καί ή άρχιτεκτονική του δομή. 

2.1.4. Τό βαρούλκο (μειωτήρας στροφών— πέδη — 
κύρια τροχαλία — βοηθητικές τροχαλίες). 
Τρόποι συνδέσεώς του μέ τόν ήλεκτροκινη- 
τήρα 
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2.1.5. Είδη χρησιμοπσιουμένων ηλεκτροκινητήρων 
καί τρόποι έκκινήσεως καί άσφαλίσεως τους 

2.1.6. Συστήματα μανδαλώσεως θυρών 

2.1.7. 'Ο θαλαμίσκος, τό άντίβαρο καί τό συρμα¬ 
τόσχοινο. Σύνδεση μεταξύ τους, διάφοροι 
τύποι Θυρών 

2.1.8. Μηχανισμοί άσφαλίσεως τοϋ Θαλαμίσκου άπό 
πτώση. 

2.1.9. Ρυθμιστές ταχύτητας. 

2.1.10. Το ηλεκτρικό κύκλωμα. Πίνακας τροφοδο- 
τήσεως. Πίνακας αυτοματισμού (ΚΟΝΤΡΟ¬ 
ΛΕΡ). Κομβία κλίσεως θαλαμίσκου. Κομβία 
επιλογής στάσεως. Μέσα επικοινωνίας των 
επιβατών τοϋ θαλαμίσκου με το έξωτερικο 
σέ περίπτωση έγκλωβισμοϋ (κουδούνι 
κινδύνου, τηλέφωνο κ.λπ.). 'Ο διακόπτης 
δαπέδου τού θαλαμίσκου. Φωτισμός τοΰ 
θαλαμίσκου καί τοϋ φρέατος. 

2.2 Ανελκυστήρες προσώπων άπλοι 

2.2.1. Ταχύτητα κινήσεως θαλαμίσκου 

2.2.2. Θαλαμίσκος : μέ θύρες καί χωρίς θύρες 

2.2.3. Το ήλεκτρικό κύκλωμα 

2.3 Ανελκυστήρες προσώπων μέ οδηγό 

2.3.1. Ταχύτητα κινήσεως θαλαμίσκου 

2.3.2. Θύρες τοΰ θαλαμίσκου 

2.3.3. Χειριστήριο όδηγοϋ 

2.3.4. Δυνατότητα λειτουργίας καί χωρίς οδηγό 

2.3.5. Τό ήλεκτρικό κύκλωμα 

2.4 Ανελκυστήρες δημοσίων κτιρίων χωρίε οδηγό 

2.4.1. Ταχύτητες κινήσεως θαλαμίσκων 

2.4.2. Θύρες συρόμενες δίδυμες 

2.4.3. Φωτοκύτταρο ρυθμίσεως λειτουργίας τών 
θυρών 

2.4.4. Σύστημα ομαλής έπιταχύνσεως καί επι- 
βραδύνσεως 

2.4.5. Συστήματα συλλεκτικά — επιλεκτικά ((ίΟΕ- 
ΤΕΟΤίνΕ — δΕΤΕΟΤίνΕ) 

2.4.6. Τό ήλεκτρικό κύκλωμα σέ κάθε περίπτωση 
καί ό τύπος τών χρησιμοποιουμένων κινητή¬ 
ρων σέ τέτοια συστήματα 

2.5 Ανελκυστήρες ειδικών περιπτώσεων (Νοσοκομείων, 
Ξενοδοχείων κ.λπ.) 

2.5.1. Συστήματα ΐσοσταθμίσεως 

2.5.2. Ήλεκτρικό κύκλωμα «ΐσοσταθμίσεως» 

2.6 Ανελκυστήρες φορτίων (φορτηγοι) 

2.6.1. Μέ οδηγό, μέ ή χωρίς κομβία κλήσεως θα¬ 
λάμου 

2.6.2. Χωρίς οδηγό, μέ κομβία έπιλογής στάσεως 

2.6.3. Χωρίς όδηγό, μέ κομβία κλήσεως ή άποστολής 
τοΰ θαλάμου άπό έξω 

2.6.4. Ταχύτητας κινήσεως. Γύποι θυρών 

2.6.5. Τά ήλεκτρικά κυκλώματα για κάθε ένα τών 
ώς άνω συστημάτων 

2.7. Συντήρηση τών άνελκυστήρων 

2.7.1. Τοποθέτηση εργασίας ελέγχου : Περιοδικός 
έλεγχος — φύλλο ήλεκτρομηχανολογικοΰ ελέγ¬ 
χου — Μητρώα 

2.7.2. Βλάβες. Κατάταξη καί περιγραφή βλαβών 
καί οδηγίες έπισκευής 

2.8 Κίνδυνοι κατά την εγκατάσταση καί συντήρηση τών 
ανελκυστήρων , 

2.8.1. Μέτρα προστασίας, κάθε προσώπου, στην 
οικοδομή κατά τήν διάρκεια κατασκευής και 
έγκαταστάσεως τοΰ ανελκυστήρα 

2.8.2. Μέτρα προστασίας τοΰ συντηρητής άνελκυ¬ 
στήρων κατά τή διάρκεια περιοδικής συντη- 
ρήσεως καί ελέγχου ή έπισκευής βλάβης 

2.8.3. Τό ήλεκτρικό άτύχημα. Γειώσεις 


3. Ηλεκτρικές βιομηχανικές μηχανές έλξεως καί άνυψώσεως 
3.1 Γερανοί 

3.1.1. Γενικά στοιχεία. Συστήματα — είδη 

3.1.2. Τό μηχανολογικό μέρος. Βραχίονας, τροχα¬ 
λίες, συρματόσχοινο, βαρούλκο, άντίβαρο, 
άγκιστρο (μηχανικό — μαγνητικό) 

3.1.3. Συνθήκες άνατροπής τοΰ γερανού 

3.1.4. Ήλεκτρικό σύστημα άσφαλίσεως κατά τής 
άνατροπής 

3.1.5. Τό ήλεκτρικό κύκλωμα. Πίνακας τροφοδο¬ 
σίας — αυτοματισμού Μέσα επικοινωνίας 
χειριστοΰ μέ τούς χώρους έργασίας 

3.1.6. Είδη κινητήρων πού χρησιμοποιούνται στούς 
γερανούς 

3.2. Γερανογέφυρες 

3.2.1. Γενικά στοιχεία. Συστήματα — είδη 

3.2.2. Τό μηχανολογικό μέρος. Εγκάρσιες καί κατά 
μήκος σιδηροτροφιές. Γέφυρα — φορεία, 
Βαρούλκο. "Αγκιστρα, άρπάγες. 

3.2.3. Όριακές θέσεις γέφυρας καί φορτίου. Τερμα¬ 
τικοί διακόπτες άσφαλείας 

3.2.4. Τρόποι τροφοδοτήσεως τοϋ κινητήρα τοϋ 
βαρούλκου : Μέ πτυσσόμενο καλώδιο, μέ 
ροκφόρους άγωγούς καί συρόμενους ρευματο¬ 
λήπτες (ΤΚΟΕΕΕΥ). 

3.2.5. Τρόποι χειρισμού α) Μέ κινητό χειριστήριο 
άπό τό έδαφος, β) Μέ κρεμαστή καμπίνα 
χειριστή. 

3.2.6. Τό ήλεκτρικό κύκλωμα 

3.3. Μηχανισμοί όριζόντιας ή άπό όποιαδήποτε γωνία, 
διακινήσεως φορτίων κάθε μορφής 

3.3.1. Όχήματα πού κινούνται έπάνω σέ έναέριες 
γραμμές άπό συρματόσχοινο ή σιδηροτροφιές 
(Τελεφερίκ, βαγιονέττα). Γενικές άρχές. 
Τό μηχανολογικό μέρος. Τό ήλεκτρολογικό 
μέρος Τρόποι ρευματοδοτήσεως. Συστήματα 
άσφαλείας 

3.3.2. Μεταφορικές γραμμές (Ταινίες επίπεδες καί 
κυλινδρικές, κάδοι, άτέρμονες κοχλίες, κ.λπ.). 
’Λρχή λειτουργίας. Τό μηχανολογικό μέ¬ 
ρος. Τό ήλεκτρικό κύκλωμα. Συστήματα 
άσφαλείας. 

3.3.3 Πνευματικά συστήματα (Σιλό, άπορροφητή- 
ρες, συστήματα πεδήσεως, κ.λπ.). Γενικές 
άρχές. Ανελκυστήρες άναρροφήσεως. Αερο¬ 
συμπιεστές. Συστήματα αύτοματισμοΰ. I ό 
μηχανολογικό μέρος. Ήλεκτρικά κυκλώματα. 

3.3.4. 'Τδραυλικά συστήματα. Μηχανισμοί άνυψού- 
σεως) προωθήσεως, έλξεως, πεδήσεως κ.λπ. 
μέ ύδραυλική πίεση. Τό μηχανολογικό μέρος. 
Ήλεκτρικά στοιχεία καί κυκλώματα τών 
μηχανισμών αύτών. Αντλίες νεροΰ καί άλλων 
ρευστών διαφόρων βαθμών εξόδου. Γραμμές 
ήλεκτροδοτήσεως. 

3.3.5. Βαρούλκα έλξεως γενικής χρήσεως. Τό μηχα¬ 
νολογικό μέρος. Τό ήλεκτρικό κύκλωμα καί 
τά ήλεκτρικά μέρη πού είναι άπαραίτητα. Μη¬ 
χανισμοί άσφαλείας. 

4. Ηλεκτροκίνητα όχήματα έλξεως, μεταφοράς και ανυ- 

ψώσεως ( 5 

4.1. Σιδηροδρομικά ήλεκτροκίνητα οχήματα έλξεως , 

4.1.1. Πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα σέ σχέση 
μέ τά άλλα είδη οχημάτων έλξεως. 3 ό μηχανο¬ 
λογικό μέρος. 

4.1.2. Είδος καί τάση ήλεκτρικοΰ ρεύματος που χρη¬ 
σιμοποιείται 

4.1.3. Τρόποι ρευματοδοτήσεως 

4.1.4. Είδη καί χαρακτηριστικά κινητήρων πού χρη¬ 
σιμοποιούνται 
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4.1.5. Τό γενικό ήλεκτρικό κύκλωμα (κινήσεως καί 
φωτισμού) 

4.1.6. Ή ήλεκτρική πέδη (ήλεκτρόφρενο) σάν βοη¬ 
θητικό ή κύριο μέσο πεδήσεως. Τό ήλεκτρικό 
του κύκλωμα. Πλεονεκτήματα καί μειονε¬ 
κτήματα σέ σχέση μέ τά άλλα συστήματα 
πεδήσεως. 

4.2. Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία 

4.2.1. Πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα σέ σχέση 
μέ τά πετρελαιοκίνητα. 

4.2.2. Μορφή καί τάση ήλεκτρικοϋ ρεύματος πού 
χρησιμοποιείται. 

4.2.3. Τρόπος ρευματοδοτήσεως των οχημάτων 

4.2.4. Σύστημα έπιλογής ροκφόρου γραμμής στις 
διακλαδώσεις, μέ τηλεχειρισμό άπό τόν 
όδηγό 

4.2.5. Είδη καί χαρακτηριστικά κινήτρων πού χρη¬ 
σιμοποιούνται 

4.2.6. Τό γενικό ήλεκτρικό κύκλωμα (κινήσεως — 
φωτισμού) 

4.3. Ηλεκτροκίνητα όχήματα διακινήσεως καί φορτοεκ- 
φορτώσεως 

4.3.1. Περονοφόρα όχήματα. Τό μηχανολογικό μέ¬ 
ρος. Πηγή ήλεκτρικής ενέργειας — Συσ¬ 
σωρευτής. Κατάλληλος τόπος συσσωρευτών 
Σταθμοί φορτίσεως των συσσωρευτών. Τύποι 
κατάλληλλων κινητήρων, Ήλεκτρικό κύ¬ 
κλωμα α) στάθμου φορτίσεως συσσωρευτών, 
β) Περονοφόρου όχήματος 

4.3.2. Όχήματα μεταφοράς φορτίων (μέ συσσω¬ 
ρευτές) . Τό μηχανολογογικό μέρος. Τό ήλεκ¬ 
τρικό κύκλωμα. 

4.3.3. Μελλοντικές έφαρμογές. Ηλεκτροκίνητα έπι- 
βατικών όχημάτων μέ συσσωρευτές. Αύτο- 
νομία όχήματος. Είδη συσσωρευτών. Τί 
προδιαγραφές πρέπει νά έχει ένας συσσωρευ¬ 
τής γιά νά είναι κατάλληλος γιά κίνηση έπι- 
βατικών όχημάτων (χωρητικότητα, όγκος, 
βάρος, άνθεκτικότητα σέ έντονες έκφορτί- 
σεις κ.λπ.). 

7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΤΑΞΗ : Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' & Β' : 3 ώρες τήν έβδομάδα 

I. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

1. Παραγωγή της ήλεκτρικής ένεργείας 

1-1 Ή Γεννήτρια 

1-2 Τάση λειτουργίας τής γεννήτριας 

1-3 Ισχύς τής γεννήτριας 

1-4 Στροφές τής γεννήτριας 

1-5 ΤΙ άπαιτήσεις έχομε άπό τήν γεννήτρια τοϋ αύτο- 
νήτου 

1-6 Ό έναλλακτήρας 

1—7 "Ελεγχος καί συντήρηση τής γεννήτριας 

1- 8 Ειδικοί τύποι γεννητριών 

2. Αυτόματοι ρυθμιστές 

2— 1 Πώς γίνεται ή αύτόματη ρύθμιση τής παραγομένης 
ήλεκτρικής ένεργείας 

2-2 Ό ρυθμιστής τάσεως 

2-3 Ό ρυθμιστής έντάσεως 

2-4 Συνεργασία ρυθμιστή τάσεως καί ρυθμιστή έντάσεως 

2-5 Ό μικτός ρυθμιστής 

2-6 Ό αυτόματος διακόπτης 


2-7 Αντιστάθμιση τής θερμοκρατίας στόν αυτόματο 
ρυθμιστή 

2-8 Κατάταξη τών αυτομάτων ρυθμιστών 

2- 9 "Ελεγχος τοϋ αυτομάτου ρυθμιστή 

3. Αποθήκευση τής ήλεκτρικής ένεργείας. 

3- 1 Γενικά γιά τόν συσσωρευτή 

3-2 Κατασκευή τοϋ συσσωρευτή 

3-3 Αρχή λειτουργίας τοϋ συσσωρευτή 

3-4 Χωρητικότητα τοϋ συσσωρευτή 

3-5 Διάρκεια ζωής τοϋ συσσωρευτή 

3-6 Πώς γίνεται ό έλεγχος καί ή συντήρηση τοϋ συσσω¬ 
ρευτή 

3-7 Φόρτιση τοϋ συσσωρευτή 

3-8 Αποθήκευση τοϋ συσσωρευτή 
3-9 Βλάβες τοϋ συσσωρευτή 

3- 10 "Αλλοι τύποι συσσωρευτών 

II. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΣ 

4. Ανάφλεξη τοϋ μίγματος στό βενζινοκίνητο αυτοκίνητο 

4— 1 Ή άνάφλεξη τοϋ μίγματος 

4—2 Ή πορεία τής καύσεως 

4-3 Ό σπινθηριστής (τό μπουζί) 

4-4 Θερμική άγωγιμότητα τοϋ σπινθηριστή 

4- 5 "Ελεγχος καί συντήρηση τοϋ σπινθηριστή 

5. Εγκατάσταση άναφλέξεως μέ συσσωρευτή 

5- 1 Γενικά 

5-2 Ό πολλαπλασιαστής 

5-3 Ό διανομέας (τό ντιστριμπυτέρ) 

5-4 Λειτουργία τής έγκαταστάσεως άναφλέξεως μέ 
συσσωρευτή 

5-5 "Ελεγχος καί συντήρηση τής έγκαταστάσεως άνα¬ 
φλέξεως μέ συσσωρευτή 

5-6 Ρύθμιση τής έγκαταστάσεως άναφλέξεως 
5-7 Ρύθμιση τοϋ διανομέα στό ήλεκτροτεχνεΐο 
5-8 Τό μειονέκτημα τοϋ διακόπτη χαμηλής τάσεως 

5- 9 Ηλεκτρονικός διακόπτης χαμηλής τάσεως 

6. Εγκατάσταση άναφλέξεως μέ μανιατό 

6- 1 Τό μανιατό 

6-2 Τό μανιατό-βολάν 

6- 3 "Ελεγχος καί συντήρηση τοϋ μανιατό 

7. Βοηθητικά μέσα γιά τήν έναρξη τής καύσεως στόν 
πετρελαιοκινητήρα 

7- 1 Προθέρμανση τοϋ πετρελαιοκινητήρα 

7-2 Ό προθερμαντήρας πετρελαίου 

7-3 Ό προθερμαντήρας άέρος 

7- 4 "Ελεγχος καί συντήρηση τής έγκαταστάσεως προ- 
θερμάνσεως. 

III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ 

8. Εγκατάσταση έκκινήσεως 

8- 1 Ό έκκινητής (ή μίζα) 

8-2 Από ποιά μέρη άποτελεΐται ό έκκινητής 

8-3 Διαίρεση τών έκκινητών 

8-4 Έκκινητές μέ πλωτό πινίον 

8-5 Ό έκκινητής μέ πλωτό δρομέα 

8—6 Από τί έξαρτάται τό μέγεθος τοϋ έκκινητή 

8-7 Πώς συμπεριφέρεται ό έκκινητής κατά τήν λειτουργία 

8-8 "Ελεγχος καί συντήρηση τοϋ έκκινητή 

8—9 Ειδικοί τύποι έκκινητών 

8- 10 Ό μεταλλάκτης 

IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

9. Εγκατάσταση φωτισμού 

9— 1 Τά φώτα τοϋ αυτοκινήτου 

9-2 Οι έμπρόσθιοι φανοί πορείας (τά φανάρια) 

9-3 Φώτα διασταυρώσεως μέ άσύμμετρη δέσμη 
4 Ρύθμιση των φώτων τών έμπροσθίων φανών 

9—5 Η συσκευή ρυθμίσεως τών φανών 
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9-6 ΟΙ δίδυμοι έμπρόσθιοι φανοί 

9-7 Τά άλλα κύρια φώτα 

9- 8 Διακόπτες γιά τά φώτα τοΰ αύτοκινήτου 

10. Ηχητικά όργανα 

10- 1 Τά κλάξον 

10-2 Ό τενόρος 

10- 3 Συντήρηση και ρύθμιση τών ήχητικών οργάνων 

11. Διάφοροι καταναλωτές ηλεκτρικής ένεργείας 

11- 1 Οί καθαριστήρες 

11-2 ' Ο εξαεριστήρας 

11-3 Τό καλοριφέρ 

11-4 Όμηχανισμός θυρών 

11- 5 'Η ήλεκτρική βενζιναντλία 

12. Όργανα έλέγχου 

12- 1 'Ο πίνακας τών οργάνων (τό ταμπλό) 

12-2 'Ο μετρητής 

12-3 Ό δείκτης τοΰ μετρητή 

12-4 Τό στοιχείο τοΰ μετρητή 

12-5 Τό θερμόμετρο 

12-6 'Ο μετρητής ποσότητας καυσίμου 

12-7 Ό μετρητής πιέσεως λαδιού 

12-8 Τό άμπερόμετρο 

12-9 Τό ταχύμετρο 

12- 10 Τό στροφόμετρο 

13. Εξαρτήματα διανομής ρεύματος 

13- 1 Τά καλώδια 

13-2 'Η διατομή τών καλωδίων 

13-3 'Τπερθέρμανση τών καλωδίων 

13-4 Προστασία τής έγκαταστάσεως 

13-5 Οί ακροδέκτες τών καλωδίων 
13-6 Οί διακόπτες 

13-7 Έλεγχος τής πτώσεως τάσεως τής ήλεκτρικής 
έγκαταστάσεως 

13-8 Τυποποίηση τής ήλεκτρικής έγκαταστάσεως 

13- 9 Τό διάγραμμα τής ήλεκτρικής έγκαταστάσεως 

14. Άντιπαρασιτική διάταξη 

14— 1 Ποϋ όφείλονται τά ραδιοφωνικά παράσιτα 

14- 2 Πώς έξουδετερώνονται τά ραδιοφωνικά παρασιτα 

V. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟΤ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

15. Έννοια τής όργανώσεως 

15- 1 Τί έννοοϋμε δταν λέμε οργάνωση ήλεκτροτεχνείου 

16. Βασικές έγκαταστάσεις 

16- 1 'Ο χώρος τοΰ ήλεκτροτεχνείου 

16—2 Απαραίτητα μηχανήματα καί συσκευές 

16— 3 Πάγκοι έργασίας καί έργα λεία 

17. Τυποποίηση τής έργασίας 

17- 1 Τό φύλλο ήλεκτρολογικοΰ ελέγχου 

8. ΜΗΧΑΝΟΤΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΤΑΞΗ : Α' ΕΞΑΜΗΝΟ : Α'-4 ώρες τήν έβδομάδα 

Σκοπός τοΰ Μαθήματος : ; 

1. 'Η αναγνώριση καί έκμάθηση τών διάφορων εργαλείων 

2. 'Η εξάσκηση στήν καλή χρήση τών διαφόρων εργαλείων 

3. 'Η άπόκτηση δεξιοτήτων γιά τήν κατασκευή έργων 

Όδηγίες : 

α) Τό μάθημα θά γίνεται στό έργαστήριο 
β) 'Η θεωρία καί οί πληροφορίες γενικά πρέπει να προη¬ 
γούνται τής άντίστοιχης άσκήσεως 

γ) Πρέπει στήν αρχή κάθε άσκήσεως να γίνεται θεω¬ 
ρητική παρουσίαση καί νά υποδεικνύονται οι κίνδυνοι και 
τά αντίστοιχα μέτρα άσφαλείας. 

δ) Στό τέλος κάθε άσκήσεως ό,σπουδαστής θα παρου¬ 
σιάζει φύλλο έκτελέσεως τής άσκήσεως 

ε) Κάθε έργαστηριακή άσκηση θά συνοδεύεται από φύλλο 
πράξεως. 


Περιεχόμενο άναλυτικοϋ προγράμματος 

1. Γενικά περί έπεξεργασίας καί διαμορφώσεως μετάλλων 

2. Μηχανολογικά όργανα μετρήσεως (κανόνας, παχύμε- 
τρο, μικρόμετρο) 

3. Επίδειξη χρήσεως έργαλείων Έφαρμοστηρίου. 

4. Μέτρηση μέ μεταλλικό κανόνα, χάραξη, κοπή, λιμά- 
ρισμα, έλεγχος γωνιών (οί άνωτέρω δεξιότητες θά διδαχθούν 
μέ τή κατασκευή άπλοϋ έργου). 

5. Χάραξη καμπύλων γραμμών, διάτρηση (τρόχισμα τρυ- 
πανιών), κοπίδιασμα (τρόχισμα κοπιδιών), κοπή έσωτε- 
ρικοϋ σπειρώματος μέ κοχλιοτόμο, λιμάρισμα καμπύλων 
έπιφανειών. 

6. Κοπή έξωτερικοϋ σπειρώματος με φιλιέρα 

7. Γενικά περί σωλήνων (Σιδεροσωλήνες - Μολυβδο¬ 
σωλήνες - Χαλκοσωλήνες - Πλαστικοί σωλήνες - Μαντε¬ 
μοσωλήνες ) 


8. Κοπή σωλήνων καί διαμόρφωση αυτών 

9. Κοπή έξωτερικοϋ σπειρώματος σέ σωλήνες 

10. Επίδειξη χρήσεως έργαλείων Μεταλλοτεχνίας 

11. Κατασκευή απλής καί διπλής θυλιαστής συνδέσεως 

12. Κατασκευή κουτιοϋ μέ θυλιαστές συνδέσεις 

13. Κατασκευή κουτιοϋ καί συγκόλλησή του μέ μαλακή 
συγκόλληση καί ηλεκτροσυγκόλληση άντιστάσεως (ήλεκ- 
τροπόντα) 

14. Γενικές γνώσεις Όξυγονοσυγκολλήσεων καί Ηλεκ¬ 
τροσυγκολλήσεων 

Γιά τήν έμπέδωση τών άνωτέρω γνώσεων καί τή κατα¬ 
σκευή τών άναφερομένων έργων θά πρέπει άντίστοιχα νά 
άναπτυχθοϋν τά κατωτέρω υπό τύπον θεωρίας και πληρο¬ 
φοριών : 

Μετρήσεις : Συστήματα καί μονάδες μετρήσεως. "Ορ¬ 
γανα μετρήσεως. 

Μετρήσεις έπί άντικειμένων μέ χρήση τοϋ μετρικού ή 
δεκαδικού καί Άγγλοσαξωνικοϋ συστήματος. 

Χάραξη : Εργαλεία χαράξεως (Νήμα στάθμης, δίμε- 
τρο, σημαδευτήρι, ρίγα, πόντα, ύψομετρικός χαράκτης, 
διαβήτης, άλφαδοσωλήνες), πλάκα έφαρμογής, τρόποι χρή¬ 
σεως. 

Συγκράτηση : Εργαλεία συγκρατήσεως μέγγενες (Ε¬ 
φαρμοστού, Σιδηρουργού, έργαλειομηχανών) μεγγενόπουλα, 
σφυκτήρες. 

Κρούση : Εργαλεία κρούσεως, τρόποι, εκλογή καταλ¬ 
λήλων έργαλείων Σφυριά χαλύβδινα, (βαριές, βαριοποΰλες 
πένας καί μπάλλας), Σφυριά πλαστικά - ελαστικά, ξυλό- 


σουρα. 

Κοπή μετάλλων : Κοπή, Κοπτικά εργαλεία, Είδη καί 
τρόποι χρήσεως 

α) μέ κοπίδια β) μέ σιδηροπρίονα καί ξυλοπρίονα γ) 
μέ ψαλίδια δ) μέ πένσες ε) μέ Λίμες στ) μέ τρυπάνια 

Κατεργασία : Εργαλεία τρόποι χρήσεως _ 
α) Σπειροτόμιση (Σπειρώματα και Εργαλεία κατασκευής 
β) Εργαλεία συσφίξεως γ) Κοπίδιασμα δ) Λιμάρισμα 
ε) Είδη τρυπάνων τρόποι χρήσεως, Τεχνική τροχίσεως, 
Τρύπημα μέ τρυπάνι στ) Είδη τρυπάνων τρόποι χρήσεως 
λειτουργία ζ) Εργασίες μέ σωληνώσεις η) Μέσα συνδέσεως 
Διαμόρφωση έν ψυχρω : α) Χάραξη, σημάδεμά β) με 
ψαλίδι γ) μέ στράντζα 

Τρόχιση μέ σμυριδοτροχό : α) Εϊδη τροχών - τροποι 
χρήσεως β) Τρόπος τροχισεως 

Συγκολλήσεις: α) Μαλακή συγκόλληση (Καμινέτα, Κολ¬ 
λητήρια - ήλεκτρικά κολλητήρια - 'Υλικά) β) Σκληρη συγ 
κόλληση 

Ηλεκτροσυγκολλήσεις : , 

α) Συγκόλληση τόξου (φορητές, περιστροφικές) 
β) Συγκόλληση μέ αντίσταση 
ν) Συγκόλληση κατά σημεία (ήλεκτροποντα) 
Όξυγονοσυγκολλήσεις : Φιάλες όξυγονου, Ασετυλινης - 
Συσκευές συγκολλήσεως και κοπής 
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Ενδεικτικά άναφέρονται οί κατωτέρω ασκήσεις γιά τη 
πρακτική άσκηση καί άπόκτηση δεξιοτήτων των μαθητών. 
Ό Εργαστηριακός έκπαιδευτικός έχει τή δυνατότητα νά 
έκλέξη άλλα ή παρεμφερή έργα άνάλογα μέ τα διατιθέμενα, 
στό Μηχανουργικό Εργαστήριο, μέσα άρκεϊ νά καλύπτουν 
τις άναφερόμενες γνώσεις. 

"Ασκηση 1η : Κοπή, Χάραξη, ρίνισμα κα'ι γώνισμα έπ'ι 
μορφοσιδήρου σχήματος Π. 

Σκοπός : Νά άσκηθοΰν οί σπουδαστές στη χρήση διαφό¬ 
ρων εργαλείων οργάνων μετρήσεων μήκους καί πάχους. 

"Ασκηση 2α : Σημάδεμα λάμας σχήματος παραλληλογράμ¬ 
μου κοπή καί διάνοιξη 10 οπών σπειρώματος μέ σπειροτόμο 
Σκοπός : "Ασκηση των σπουδαστών στό σημάδεμα ποντά- 
ρισμα, τρύπημα καί στη χρήση τρυπάνου, δραπάνου, σπειρο- 
τόμου. 

"Ασκηση 3η : Κοπή χαλυβδοσωλήνων καί άνοιγμα έξω- 
τερικών σπειρωμάτων 

Σκοπός : Ν’ ασκηθούν οί σπουδαστές στή κοπή καί τό 
άνοιγμα εξωτερικών σπειρωμάτων σέ χαλυβδοσωλήνες, 
καθώς καί στη χρήση τών καταλλήλων έργαλείων. 
"Ασκηση 4η : Μέτρηση μέ μικρόμετρο 

Σκοπός : Ν’ άσκηθοΰν οί σπουδαστές στις μετρήσεις μέ 
μικρότερο καί ν’ άποκτήσουν έμπειρία ιδιαιτέρως στην 
εύρεση της διατομής τών αγωγών (μέτρηση διαφόρων 
διαμέτρων άγωγών). 

"Ασκηση 5η : Κατασκευή εικονικού βελονιού (σκαρπέλο) 
Σκοπός : Ν’ άσκηθοΰν οί σπουδαστές στή χρήση τοΰ τρο¬ 
χού 

"Ασκηση 6η : Κατασκευή μεταλλικού ή σασί ραδιοφώνου 

Σκοπός : Ν’ άσκηθοΰν οί σπουδαστές στή χρήση ψαλιδιού 
καί στράντζας 

"Ασκηση 7η : Διάφορες συγκολλήσεις (μαλακές, σκληρές 
καί ήλεκτροσυγκολλήσεις τόξου, άντιστάσεως καί ήλεκτρο- 
πόντας) 

Σκοπός : Ν’ άσκηθοΰν οί σπουδαστές στή χρήση τών δια¬ 
φόρων συσκευών συγκολλήσεως 

"Αλλες Πρακτικές άσκήσεις Μηχανουργείου 
α) Κατασκευή όρθογωνίου παραλληλεπιπέδου 
β) Κατασκευή έλεγκτήρος Τρυπανιών 
γ) Κατασκευή διπλοΰ Γερμανικού κλειδιοΰ 
δ) Εφαρμογή εσωτερικού καί έξωτερικοΰ τετραγώνου 
ε) Κατασκευή γωνίας συνδέσεως 
στ) Κατασκευή όρθογωνίου κουτιοΰ άπό λαμαρίνα 
ζ) Συγκόλληση καλωδίων 

η) Κοπή χαλυβδοσωλήνων καί άνοιγμα σπειρωμάτων 

9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ 

α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΤΑΞΕΩΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Λ — 6 ώρες τή / εβδομάδα (Εργαστήριο 
Μετρήσεων) 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Β' -8 ώρες τήν εβδομάδα 1-4 ώρες (Εργα¬ 
στήριο Μετρήσεων) 1-4 ώρες εργαστήριο Εσωτερικών 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

I. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Σκοπός 

α · ( μάθουν οι σπουδαστές τις διάφορες κατηγορίες 
οργάνων καί τή χρήση τους. 

β. Νά κατανοήσουν τή λειτουργία τους 
γ. Να καταστούν ικανοί να επιλέγουν καί νά χρησιμο¬ 
ποιούν τήν καταλληλότερη μέθοδο ή όργανο στις μετρήσεις 
δ. Νά πραγματοποιεί, νά κατανοεί καί νά δοκιμάζει 
συνδεσμολογίες 

ε. Νά παίρνει καί νά ερμηνεύει μετρήσεις. 


ΜΕΘΟΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

α) Ή θεωρία θά προηγείται τής άντίστοιχης άσκήσεως 

β) Θά πρέπει στό πρώτο δεκαπεντάλεπτο κάθε άσκή¬ 
σεως νά γίνεται ή θεωρητική παρουσίαση τής άσκήσεως καί 
νά υποδεικνύονται οί κίνδυνοι καί τά άντίστοιχα μέτρα άσφα- 
λείας οργάνων καί χειρισμών 

γ) Οί άσκήσεις θά πραγματοποιούνται άπό μικρές ομά¬ 
δες μαθητών 

δ) Στό τέλος κάθε άσκήσεως ό μαθητής θά παρουσιάζει 
φύλλο έκτελέσεως τής άσκήσεως μέ τά άποτελέσματα πού 
θά μονογράφεται άπό τον διδάσκοντα. 

ε) Κάθε έργαστηριακή άσκηση θά συνοδεύεται άπό φύλλο 
πράξεως 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΑΤΤΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Διαφορά δυναμικού, σύνδεση βολτομένου. "Ενταση 
ρεύματος, σύνδεση άμπερομέτρου. Ανοικτό καί κλειστό 
κύκλωμα. Καλοί καί κακοί άγωγοί τού ηλεκτρισμού. 

2. Πηγές συνεχούς ρεύματος. Σύνδεση στοιχείων σέ 
σειρά, παράλληλα καί μικτή σύνδεση. 

3. Ηλεκτρική άντίσταση. Νόμος τού ΟΗΜ. Μεταβολή 
τής ήλεκτρικής άντιστάσεως μέ τή θερμοκρασία. Χάραξη 
καμπύλης μεταβολής τής έντάσεως συναρτήσει τής τάσεως 
σέ ψυχρή άντίσταση. Πτώση τάσεως. 

4. 'Υπολογισμός τής ειδικής άντιστάσεως άγωγοΰ μέ 
μέτρηση τοΰ μήκους, τής διατομής καί τής άντιστάσεώς 
του. Σύγκριση τών ειδικών άντιστάσεων χρωμονικελίνης 
καί σιδήρου. 

5. Καταναλωτές σέ σειρά. Ισοδύναμη άντίσταση κατα¬ 
ναλωτών σέ σειρά. 2ος νόμος τού Κύρχωφ. 

6. Παράλληλοι καταναλωτές. Ισοδύναμη άντίσταση 
παράλληλων καταναλωτών. 1ος νόμος τού Κύρχωφ. 

7. Μικτές συνδέσεις καταναλωτών. 

8. Ηλεκτρική ισχύς. Βαττόμετρο, σύνδεση αυτού. Μέ¬ 
τρηση τής ισχύος μέ τή βοήθεια α) βαττομέτρου, β) βολ¬ 
τομέτρου καί άμπερομέτρου. Εξάρτηση τής ισχύος άπό τήν 
εφαρμοζόμενη τάση. Χάραξη καμπύλης μεταβολής τής 
ισχύος συναρτήσει τής τάσεως (Κ = σταθερά). 

9. Ηλεκτρική ενέργεια. Μέτρηση αυτής μέ τή βοήθεια 
α) βαττομέτρου καί χρονομέτρου, β) βολτομέτρου, άμπερο¬ 
μέτρου καί χρονομέτρου, γ) μετρητή ήλεκτρικής ένέργειας. 

10. Νόμος τοΰ ίΟυΕΕ. Σύγκριση καταναλισκομένης 
ενέργειας καί μεταβολής θερμοκρασίας νερού. 

11- 'Τπερθένμανση άγωγοΰ άπό ύπερένταση. Χρήση 
άσφαλειών. Βραχυκύκλωμα. Αλλοίωση καί τήξη άγωγοΰ 
άπό βραχυκύκλωμα. 

12. Νόμος ΕΑΡ1Α0Ε. Κανόνας τής μέγιστης ροής. 
Μαγνήτιση καί άπομαγνήτιση χαλύβδινης ράβδου. Επί¬ 
δραση μόνιμου μαγνήτη σέ πηνίο (βραχυκυκλωμένο ή όχι )· 
Επίδραση ηλεκτρομαγνήτη σέ πηνίο. 

13. Ηλεκτρομαγνήτης, πολικότητα αύτού Ήλεκτρο- 
μαγνητική έλξη. "Ενταση μαγνητικοΰ πεδίου. Μαγνητική 
έπαγωγή καί μαγνητική διαπερατότητα. 

14. Ηλεκτρεγερτική δύναμη άπό έπαγωγή. Επίδραση 
τής μεταβολής τής ροής καί τοΰάριθμοΰ τών σπειρών. Νόμος 
τοΰ ΕΕΝΖ 

15. Αυτεγαγωγή καί άποτελέσματα αύτής. Ηλεκτρε¬ 
γερτική δύναμη άπό αυτεπαγωγή. Ρεύματα ΕΟυΟΑυΤΤ. 
Συνεπειες τών ρευμάτων άπό αύτεπαγωγή. Συγκράτηση 
τοΰ στρεφόμενου δίσκου τών μετρητών. Θέρμανση πυρήνα 
απο εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο. 

16. 'Η μέτρηση ήλεκτρικής ένέργειας 

17. Νομος τοΰ ΟΗΜ στό έναλλασσόμενο ρεύμα. Ωμικός 
καταναλωτής. Κύκλωμα πού περιέχει αύτεπαγωγή. Επί¬ 
δραση τής υπαρξεως πυρήνα στήν αύξηση τοΰ συντελεστή 
αυτεπαγωγής πηνίου. Επαγωγικός ροοστάτης. 
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18. Ηλεκτρικός πυκνωτής (περιγραφή καί συμπεριφορά) 

19. 'Η διακοπή τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος. 

20. Ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Ισχύς πού άπορ- 
ροφάται : 

α) άπό ώμικό καταναλωτή β) άπό έπαγωγικό κατα¬ 
ναλωτή καί 

γ) άπό χωρητικό καταναλωτή. Πραγματική, άεργη 
καί φαινόμενη ισχύς 

21. Συσκευές διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος 

22. 'Ο πυκνωτής (διόρθωση συνημίτονου) 

23. Τριφασικά ρεύματα. Σύνδεση σέ αστέρα. Φασικές 
καί πολικές τάσεις Συμμετρική καί ασύμμετρη φόρτιση. 

24. Σύνδεση σέ τρίγωνο. Ρεύματα γραμμής καί ρεύματα 
φορτίου Συμμετρική καί ασύμμετρη φόρτιση. 

25. Μέτρηση πραγματικής τριφασικής ισχύος πού άπορ- 
ροφάται άπό συμμετρικούς καταναλωτές συνδεδεμένους α) 
σέ άστέρα καί β) σέ τρίγωνο με τη βοήθεια μονοφασικού 
βαττομέτρου. Τριφασικό βαττόμετρο. Σύνδεση αυτού. Εύρεση 
τού συντελεστή ισχύος. 

26. Ό μετασχηματιστής. 

II. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Σκοπός 

α. Νά κατατοπίσει τό μαθητή για τά ύλικα έργαλεΐα 
καί εξαρτήματα πού χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές ηλε¬ 
κτρικές εγκαταστάσεις 

β. Νά καταστήσει τό μαθητή ικανό νά χρησιμοποιεί 
σωστά τά διάφορα ύλικά, εργαλεία καί εξαρτήματα 

γ. Νά καταστήσει τό μαθητή ικανό να επισκευάζει απλές 
βλάβες εσωτερικών Ηλεκτρικών έγκαταστάσεων. 

1. Επίδειξη καί χειρισμός έργαλείων ήλεκτρολόγου 
(κατσαβίδια, δοκιμαστικά, κόπτες, μυτοτσιμπιδα, πλα- 
γιοκόπτες, έργαλεΐα, κάμψεως σωλήνων βιδολογοι, εξαρτή¬ 
ματα ήλεκτρολόγου, εναερίων δικτύων κ.λ.π.). 

2. Καλώδια διαφόρων τύπων έγκαταστάσεων έναέρια, 
υπόγεια (συνδέσεις αύτών). 

3. 'Υλικά έσωτερικών ήλεκτρικών έγκαταστάσεων 

Μονωτικοί, σωλήνες, διακλαδωτήρες, χωνευτές και ορα¬ 
τές Ε.Ρ.Ε. κ.λ.π. 

4. Πίνακες έσωτερικωνκαι βιομηχανικών ηλεκτρικών 
έγκαταστάσεων Ασφάλειες κυκλωμάτων δλων τών τύπων. 

5. Διακόπτες οικιακών καί βιομηχανικών έγκαταστάσεων 
γενικά 

6. Μονωτήρες διαφόρων τύπων και τάσεων, Διαπερα- 
στήρες μπαρών, συνδετήρες κιβώτια διακλαδώσεων και 
άκροκιβώτια, έναερίων καί υπογείων δικτύων ασφαλειοκι¬ 
βώτια έσωτερικών έγκαταστάσεων κ.λ.π. 

7. Βαττόμετρα, μετρητές ένεργειας 

8. Πυκνωτές, πηνία, άντιστάσεις (ποτενσιόμετρα, ροο¬ 
στάτες) καί κιβώτια μεταβλητών αντιστάσεων. 

9. Ηλεκτρομαγνήτες μετασχηματιστές μετρήσεις τάσεως 
έντάσεως 

10. Συνδέσεις αγωγών καί έξαρτημάτων 

α) Απογύμνωση καλωδίων, διαμόρφωση άκρων 
άγωγοΰ γιά σύνδεση , 

β) Έπικασσιτέρωση άγωγών, κασσιτεροκολληση_και 
συγκόλληση ακροδέκτη στο άκρο τού άγωγου. 
γ) Συνδέσεις άγωγών μεταξύ τους με στρίψιμο 
καί έπικασσιτέρωση τής συνδέσεως 

11. Στερέωση ήλεκτρολογικοΰ υλικού σέ χωνευτές έγκα¬ 
ποστάσεις (γύψο, τσιμεντολάσπη, έπίσκεψη σέ οικοδομή). 

12. Στερέωση ήλεκτρολογικού ύλικοΰ σέ ορατές έγα- 
ταστάσεις 


α) Κοχλιοτόμηση χαλυβδοσωλήνων 

β) Στερέωση χαλυβδοσωλήνων 

γ) Στερέωση καλωδίων ΝΥΜ καί ΝΥΥ 

δ) Διάφορες μέθοδοι καί ύλικά στερεώσεων 

ε) Κάθετη καί οριζόντια χάραξη (σημάδεμα) σέ 

τοίχους 

13. Συνδεσμολογίες φωτιστικών σημείων (σέ πινακίδες) 
α) Συνδεσμολογία άπλοΰ φωτιστικού σημείου 

β) Συνδεσμολογία δύο φωτιστικών σημείων μέσω 
διακόπτη κομιτατέρ 

γ) Συνδεσμολογία φωτιστικού σημείου μέ διακόπτες 
άλλέ-ρετούρ άπό δύο καί τρεις θέσεις. 

14. Συνδεσμολογίες λαμπτήρων φθορισμοΰ 
α) Ενός λαμπτήρα 

β) Δύο λαμπτήρων 

15. Συνδεσμολογία φωτιστικών σημείων κλιματοστασίου 
μέ αυτόματο χρονοδιακόπτη. 

16. Εγκατάσταση καί σύνδεση ήλεκτρικών συσκευών 
μεγάλης ισχύος (ήλεκτρ. κουζίνα, θερμοσίφωνας, πλυντήριο 
κ.λ.π.). 

17. Συναρμολόγηση καί δοκιμή πινάκων 

α) Κατασκευή μαρμαρίνου μονοφασικού πίνακα μιας 
γραμμής. „ , 

β) Κατασκευή μαρμάρινου μονοφασικού πίνακα ου ο 
γραμμών 

γ) Κατασκευή μαρμαρίνου μονοφασικού πίνακα τριών 
γραμμών 

δ) Κατασκευή πίνακα φωτισμού τριφασικού ρεύ¬ 
ματος 5 γραμμών. 

ε) Κατασκευή πίνακα φωτισμού μονοφασικού ρεύ¬ 
ματος 5 γραμμών μέ δύο διπολικούς μερικούς 

στ) Διακόπτες χειρισμού μαγειριού καί θερμοσίφωνος 
ζ) Κατασκευή πίνακα μέ δύο κώδωνες 
η) Κατασκευή πίνακα κινήσεως δύο γραμμών 
θ) Πρακτικός έλεγχος τής γειώσεως 

18. Επίδειξη καί χειρισμός Ήλεκτρικών μηχανών 
α) Γεννήτριες καί κινητήρες Σ.Ρ. 

β) Γεννήτριες καί κινητήρες Ε.Ρ. 
γ) Μετασχηματιστές ισχύος, ανορθωτές 

19. Συσσωρευτές, χρήσεις αύτών, ιδιαίτερα στό αύτο- 
κίνητο 

20. Ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου (έξαρτήματα αυτού) 

21. Ανελκυστήρες 

22. Ηλεκτρικές βιομηχανικές μηχανές έλξεως καί άνυ- 
ψώσεως 

23. Ηλεκτροκίνητα οχήματα έλξεως μεταφοράς καί 
άνυψώσεως. 

γ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 


1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 


ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΤΑΞΗ : Α' -ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' & Β' : 5 ώρες τήν εβδομάδα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

I ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ -ΒΑΣΙΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ 
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 


1. 'Ο ηλεκτρισμός είναι μία μορφή ενεργειας 

2. Στοιχειώδεις γνώσεις περί τής δομής τής ύλης 
2-1 Μόρια 

2-2 Άτομα 
2-3 Πυρήν 


3. Ηλεκτρικά φορτία 
3-1 Ηλεκτρικά φορτία 
3-2 Τά ήλεκτρόνια καί 
φορτία 


τά πρωτόνια είναι ηλεκτρικά 
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3-3 Ελεύθερα ήλεκτρόνια. "Ατομα ήλεκτρισμένα. Ήλέ- 
κτρισις σωμάτων 

3-4 Σώματα άγώγιμα καί σώματα μονωτικά 

3- 5 Ποσότης ηλεκτρισμού. Ή μονάς κουλόμ (βοιι- 
1οηα<1). 

4. Τό ηλεκτρικόν δυναμικόν. "Εννοια τοϋ ηλεκτρικού ρεύ¬ 
ματος. 

4- 1 "Εντασις της δυνάμεως μεταξύ δύο ηλεκτρικών 
φορτίων Νόμος τοϋ Οουίοιπΐ) 

4-2 Εισαγωγή είς τήν έννοιαν τοϋ δυναμικού εις τόν 
Ηλεκτρισμόν. Δυναμική ένέργεια καί δυναμικόν εις τήν 
Φυσικήν 

4-3 Διαφορά δυναμικού καί δυναμικόν εις τόν ήλεκτρισμόν 

4- 4 "Εννοια τοϋ ήλεκτρικοΰ ρεύματος. Ηλεκτρική Τάσις 

5. Ήλεκτρικαί πηγαί - Ηλεκτρική δύναμις 

Ηλεκτρικόν κύκλωμα 

5- 1 Ήλεκτρικαί πηγαί. Ηλεκτρικά στοιχεία 

5-2 Πώς άναπτύσσεται ή διαφορά δυναμικού μεταξύ τών 
ήλεκτροδίων στοιχείου. Ηλεκτρεγερτική δύναμις στοιχείου 

5-3 Τό ήλεκτρικόν στοιχεΐον έν λειτουργία 

5— 4 Κλειστόν κύκλωμα. Κύκλωμα καταναλώσεως 

6. Μονάς διαφοράς δυναμικού, Τό Βόλτ 

6- 1 Μονάς διαφοράς δυναμικού, τό βόλτ 

6-2 Πολλαπλάσια καί ύποπολλαπλάσια τού βόλτ 

6-3 "Οργανα μετρήσεως τών διαφόρων δυναμικού, βολτό¬ 
μετρα 

6- 4 Πρακτικές άσκήσεις 

7. "Εντασις ήλεκτρικοΰ ρεύματος. Τό Αμπέρ 

7- 1 "Εντασις ήλεκτρικοΰ ρεύματος 

7-2 Μονάς έντάσεως ήλεκτρικοΰ ρεύματος. Τό Αμπέρ 

7-3 Σχέσις μεταξύ κουλόμ καί άμπέρ 

7-4 Μέτρησις της έντάσεως ρεύματος. Άμπερόμετρα 
7-5 Είς όλα τά σημεία τού κυκλώματος τό ρεύμα έχει 
τήν ιδίαν Ιντασιν 

7-6 *Υποπολλαπλάσια τού άμπέρ 

7- 7 Πρακτικαί Ασκήσεις 

8. Ηλεκτρική άντίστασις τό 'Ώμ. Ηλεκτρική άγωγιμότηε 

Τό ΜΗΟ 

8- 1 Ηλεκτρική άντίστασις σωμάτων 

8-2 Μονάδες άντιστάσεως 

8-3 Γραφικά σύμβολα τών άντιστάσεων 

8-4 Μέτρησις τών άντιστάσεων 
8-5 Ηλεκτρική άγωγιμότης, τό παΚο 
8-6 Πρακτικαί άσκήσεις 


II. ΝΟΜΟΙ ΤΟΤ ΣΤΝΕΧΟΤΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

9. Νόμος τού "Ωμ 

9-1 Νόμος τού "Ωμ 

9-2 "Αλλαι μορφαί τού νόμου τού "Ωμ 

9- 3 Δεύτερος όρισμός τού βόλτ 

10. Σύνδεσις καταναλωτών έν σειρά 

10- 1 Σύνδεσις καταναλωτών έν σειρά 

10-2 Ιδιότητες τών κυκλωμάτων έν σειρά 

10-3 Έπέκτασις τού νόμου τού "Ωμ εις κύκλωμα έν 
σειρά 

10-4 Πτώσις τάσεως 

10-5 Ρύθμισις της τάσεως ή της έντάσεως 

, 10 “ 6 Τ Ρ εϊ ? β««ικαί παρατηρήσεις διά τά κυκλώματα 
εν σειρά 

10- 7 Πρακτικαί ασκήσεις. 

11. Σύνδεσις καταναλωτών έν παραλλήλω 

11- 1 Παράλληλος σύνδεσις καταναλωτών 

1 1 ^ Ρεύματα είς τα παράλληλα κυκλώματα 
1 1 3 Τάσις ^είς τα παραλληλα κυκλώματα 

κυκλώμα-τα^ ύπ ° λ ° γίζθνται τά Ρ εύ ^ ατα είς τά παράλληλα 

11-5 Ισοδύναμος άντίστασις παραλλήλου κυκλώματος 

11-6 Βασικαί παρατηρήσεις 

11-7 Πρακτικαί ασκήσεις. 


12. Μικτά κυκλώματα 

12-1 Τί είναι μικτόν κύκλωμα 

12-2 Έπίλυσις μικτών κυκλωμάτων 

12-3 Προβλήματα 

12- 4 Καταμεριστής τάσεως 

13. Νόμος τού "Ωμ διά τό κλειστόν κύκλωμα 

13- 1 Πώς έφαρμόζεται ό νόμος τού "Ωμ είς κλειστόν 
κύκλωμα 

13-2 Πολιτική τάσις πηγής 

13-3 Πώς έφαρμόζεται ό νόμος τού "Ωμ διά τό κλειστόν 
κύκλωμα όταν τό κύκλωμα καταναλώσεως είναι έν σειρά, 
παράλληλον ή μικτόν 

13-4 Υπολογισμός έσωτερικής άντιστάσεωςήλεκτρικοϋ 
στοιχείου 

13—5 "Εντασις βραχυκυκλώσεως πηγής 

13- 6 Πρακτικαί ασκήσεις 

14. Σύνδεσις πολλών πηγών 

14- 1 Εισαγωγή. Οί τρεις τρόποι συνδέσεως πολλών 
πηγών 

> 14-2 Σύνδεσις πηγών έν σειρά. Συστοιχίαι. Ιδιότητες 
αυτών 


14-3 Πώς έφαρμόζεται ό νόμος τού "Ωμ διά τή κλειστόν 
κύκλωμα δταν ή πηγή είναι συστοιχία 

14-4 Διατί χρησιμοποιούμε τήν σύνδεσιν πηγών έν 
σειρά 

14-5 ’Αντιληεκτρεγερτική δύναμις 

14-6 Άντιηλεκτοεγερτική δύναμις συσσωρευτοΰ υπό φόρ- 
ριση Αντιληλεκτρεγερτικη δύναμις κινητήρος συνεχούς 
ρεύματος 

14—7 Παράλληλος σύνδεσις, Γενικά 

14-8 Ιδιότητες τής παραλλήλου συνδέσεως πηγών 

14— 9 Πώς έφαρμόζεται ο Νόμος τοϋ "Ωμ διά κλειστόν 
κύκλωμα, δταν τούτο τροφοδοτήται ύπό πηγών συνδεδε- 
μένων έν παραλλήλω 

14^10 Μικτή σύνδεσις πηγών προκύπτει είς δλα τά έπα- 
γωγικα τυλίγματα τών μηχανών συνεχούς ρεύματος 

15· Ενέργεια, ισχύς καί έργον τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος 

15— 1 Τό ηλεκτρικόν ρεύμα είναι μία μορφή ένεργείας 

15-2 Μονάδες έργου καί ισχύος, τάς οποίας χρησιμο¬ 
ποιούμε είς τό κεφάλαιον αυτό 

15-3 Ισχύς τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος 

15-4 Ισχύς ήλεκτρικής πηγής 

15-5 "Εργο τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος 

15-6 Τί πληρώνομε είς τήν ΔΕΗ διά τήν κατανάλωσιν 
ρεύματος 

15-7 Πρακτική "Ασκησις 




4 Λ \ -ηΛ&ΛΊρικυυ ρεύματος 

Ηλεκτρική ενέργεια καί θερμική ένέργεια 

16—2 Μονάδες θερμότητος 

16-4 Ποσόν τής άναπτυσσομένης θερμότητος ύπό ήλε- 
κτρικού ρεύματος Νόμος τού ]οιι]θ 

16— 5 Ασφάλεια 

17. Ηλεκτρική αντιστασις των συρμάτων 

17- 1 _^πό τί εξαρτάται ή άντίστασις τών συρμάτων 
Ι-λ ειδική ^αντιστασις καί ειδική άγωγιμότης τών 

μετάλλων και των κραμάτων 

, 17-3 Υπολογισμός τής άντιστάσεως σύρματος μέ βάσιν 
τας γεωμετρικάς του διαστάσεις 

17-4 Μεταβολή τής άντιστάσεως τών άγωγών, δταν 
μεταβάλλεται ή θερμοκρασία των 

17- 5 Πώς μετρούμε είς τήν πράξιν τήν αΰξησιν τής 
θερμοκρασίας τυλίγματος ήλεκτρικής μηχανής, διά μετρή- 
σεως της αυξησεως τής άντιστάσεως του 

, υπ °λ°γιζομε τήν ύδατομήν τών γραμμών τών 

εσωτερικών έγκαταστάσεων 

17 7 θερμαντικά στοιχεία τών συσκευών θερμάνσεως 

18. Προτάσεις τού Κίργωω 

18- 1 Γενικά 

18-2 Προτάσεις τού Κίρχωφ 

18-3 Μέθοδος έφαρμογής τών προτάσεων τού Κίρχωφ 
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III. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ-ΑΤΤΕΠΑΓΩΓΗ 
ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΤ ΠΕΔΙΟΥ ΕΠΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

19. Μαγνητισμός 

19-1 Φυσικοί καί τεχνητοί μαγνήται 

19-2 Πόλοι των μαγνητών. Άλληλεπίδρασις μεταξύ δύο 
πόλων 

19—3 Μαγνητικόν φάσμα ενός μαγνήτου 
19Ά Μαγνητικόν πεδίον μαγνήτου 

19-5 Μαγνητική ροή 
19-6 Μαγνητική επαγωγή 
19-7 Θεωρία τοϋ Βέμπερ 

19-8 Μαγνητική διαπερατότητης. Έντασις μαγνητικής 
επαγωγής 

19-9 Τιμαί της μαγνητικής διαπερατότητος 

19-10 Μαγνητικός κόρος 

19-11 Καμπύλαι μαγνητίσεως 

19-12 Παραμένων μαγνητισμός 

19—13 Παραμαγνητικά καί διαμαγνητικά υλικά 

19-14 Μαγνητικός προστάτης 

19- 15 Πρακτικαί άσκήσεις 

20. Ήλεκτρομαγνητισμός 

20- 1 Μαγνητικαί ιδιότητες τοϋ ήλεκτρικοϋ ρεύματος 

20-2 Μαγνητικόν πεδίον ρεύματος, τό όποιον διαρρέει 

ένα εύθύγραμμον αγωγόν 

20-3 Μαγνητικόν πεδίον πηνίου, τό όποιον διαρρέεται 
υπό ρεύματος 

20- 4 Δακτυλιοειδές πηνίον 

21. Τό μαγνητικόν κύκλωμα - Μαγνητική ύστέρησις 

21- 1 Τί ονομάζουμε μαγνητικόν κύκλωμα 

21-2 Τί προκύπτει, όταν πηνίον, τυλιγμένον γύρω άπό 
ένα σιδηροϋν τεμάχιον, διαρρέεται ΰπό ρεύματος 

21-3 Νόμος τοϋ μαγνητικοΰ κυκλώματος 

21-4 Ήλεκτρομαγνήται 

21-5 Φέρουσα δύναμις ήλεκτρομαγνήτου 

21-6 Παράλληλα μαγνητικά κυκλώματα 

21-7 Μαγνητική ύστέρησις 

21- 8 Απώλεια έξ ύστερήσεως 

22. ’ Ηλεκτρο μαγνητική έπαγωγή 

22- 1 Άνάπτυξις ηλεκτρεγερτικής δυνάμεως έξ έπαγωγής. 
Επαγωγικόν ρεΰμα 

22-2 Φορά τοϋ έπαγωγικοΰ ρεύματος Νόμος τοϋ Λέντς 
(Εβηζ) 

22-3 Τιμή τής άναπτυσσομένης ήλεκτρεγερτικής δυ- 
νάμιως έξ έπαγωγής έντός κυκλώματος 

22-4 Περίπτωσις εύθυγράμμου άγωγοΰ, ό όποιος κινείται 
καθέτως πρός τήν διεύθυνσιν όμογενοΰς μαγνητικοΰ πεδίου 

22-5 Περίπτωσις άκινήτου εύθυγράμμου άγωγοΰ, ό 
όποιος τέμνει καθέτως τάς μαγητικάς γραμμάςκινουμένου 
μαγνητικοΰ πεδίου 

22-6 Περιστροφή σπείρας με σταθεράν ταχύτητα, έντός 
ομογενούς μαγνητικοΰ πεδίου. Παραγωγή έναλλασσομένη 

ΗΕΔ. 

22-7 Κύκλος, περίοδος, συχνότης έναλλασομένης ήλεκ¬ 
τρεγερτικής δυνάμεως Γωνιακή ταχύτης 

22-8 Δινορρεύματα ή ρεύματα τοΰ Φουκώ (Ροαε&ιιΙΙ) 
Απώλεια έκ δινορρευμάτων 

22- 9 Πρακτικαί άσκήσεις 

23. Αυτεπαγωγή 

23— 1 Αύτεπαγωγικά φαινόμενα 

23-2 Συντελεστής αυτεπαγωγής πηνίου 

23-3 Μονάς συντελεστοΰ αυτεπαγωγής 

23-4 Συντελεστής αυτεπαγωγής οίουδήποτε κυκλώματος 

23-5 Έπίδρασις σιδηροΰ 7ϋυρήνος έπί τοΰ συντελεστοΰ 
αυτεπαγωγής πηνίου 

23-6 Φορά τής ήλεκτρεγερτικής δυνάμεως έξ αότεπαγωγής 

23-7 Αποτελέσματα τής αύτεγαγωγής 

23-8 Ενέργεια μαγνητικοΰ πεδίου 


23- 9 Πώς είναι δυνατόν νά κατασκευάσωμε κύκλωμα, 
τό όποιο στερείται αυτεπαγωγής 

24. Δράσις μαγνητικοΰ πεδίου έπί ρεύματος 

Αμοιβαία δράσις δύο ρευμάτων 

24- 1 Άνάπτυξις ήλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 

24-2 Διεύθυνσις, φορά καί έντασις ήλεκτρομαγνητικής 
δυνάμεως 

24-3 Έφαρμογαί τοΰ φαινομένου τής άναπτύξεως ήλεκ¬ 
τρομαγνητικών δυνάμεων 

24-4 Αμοιβαία δράσις δύο ρευμάτων 

24-5 Εφαρμογή τοΰ φαινομένου τής άμοιβαίας δράσεως 
δύο ρευμάτων. "Οργανα μετρήσεως ήλεκτροδυναμικά 

24- 6 Πρακτικαί άσκήσεις 

IV. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 

25. 'Η χωρητικότης 

25- 1 Πυκνωταί 

25-2 Φόρτισις καί έκφόρτισις πυκνωτοΰ 

25-3 Χωρητικότης πυκνωτοΰ 

25-4 Μονάδες χωρητικότητος 

25-5 Επαγωγική ίκανότης ή διηλεκτρική - σταθερά 
τών διηλεκτρικών τών πυκνωτών 

25-6 Ηλεκτροστατική άντοχή διηλεκτρικοΰ 

25-7 Συνδέσεις πυκνωτών μεταξύ των 

25—8 Τιμή τής χωρητικότητος έπιπέδου πυκνωτοΰ μέ 
δύο δπλισμούς 

25-9 Πυκνωταί μεγάλης χωρητικότητος υπό περιορι- 
σμένον όγκον 

25-10 Μεταβλητοί πυκνωταί 

25- 11 Πρακτικαί άσκήσεις 

26. Τό έναλλασσόμενο ρεΰμα 

26.1 Έναλλασσομένη ήλεκτρεγερτική δύναμις - κύκλος, 
Περίοδος, Συχνότης. 

26- 2 Περιστροφή σπείρας μέ σταθεράν ταχύτητα άπέ- 
ναντι εις δύο ζεύγη πόλων. Αριθμός τών κύκλων τής ήλε¬ 
κτρεγερτικής δυνάμεως, οί όποιοι παράγονται έντός τής 
σπείρας εις κάθε πλήρη στροφήν της 

26-3 Ήλεκτρικαί μοΐραι. Σχέσις αυτών μέ τάς γεωμε- 
τρικάς μοίρας 

26-4 Κυκλική συχνότης 

26-5 Σχέσις μεταξύ συχνότητος τής ήλεκτρεγερτικής 
δυνάμεως, άριθμοΰ στροφών σπείρας άνά λεπτόν καί άρι- 
θμοΰ ζευγών πόλων, άπέναντι είς τούς όποιους περιστρέ¬ 
φεται ή σπείρα 

26-6 Έναλλασσομένη έντασις ρεύματος 

26-7 Δρώσα ή ένδεικνυομένη τιμή τής έντάσεως έναλ- 
λασσομένου ρεύματος 

26-8 Δρώσα ή ένδκεικνυομένη τιμή έναλλασσομέβης ή¬ 
λεκτρεγερτικής δυνάμεως ή έναλλασσομένης τάσεως 

26-9 Διανυσματική παράστασις τών έναλλασσομένων 
τάσεων καί έντάσεων, όταν χρησιμοποιήσομε τάς μεγίστας 
τωντιμάς 

26- 10 Διανυσματική παράστασις τών έναλλασσομένων 
τάσεων καί έντάσεων, όταν χρησιμοποιήσομε τάς ένδει- 
κνυομένας των τιμάς 

27. Νόμος τοΰ "Ωμ εις τό έναλλασσόμενον ρεΰμα 

Α' Κυκλώματα μέ απλούς καταναλωτάς : 

27- 1 Άπλοι καταναλωταί 

27-2 Κύκλωμα μέ ωμικόν καταναλωτήν 

27-3 Κύκλωμα μέ έπαγωγικόν καταναλωτήν 

27-4 Κύκλωμα μέ χωρητικόν καταναλωτήν^ 

Β' Κύκλωμα μέ σύνθετον καταναλωτήν έν σειρά : 

27-5 Γενικά 

27-6 Κύκλωμα μέ αύτεπαγωγήν καί άντίστασιν εν σειρά 

27-7 Κύκλωμα μέ άντίστασιν καί χωρητικότητα έν σειρά 

27-8 Καταναλωτής μέ άντίστασιν, αύτεπαγωγήν καί 
χωρητικότητα ένσειρά _ _ 

27-9 Πώς, άπό τήν γενικήν μορφήν τοΰ νόμου τοΰ Ωμ, 
διά σύνθετον καταναλωτήν Κ,Β,Ο, έν σειρά, προκύπτουν αι 
είδικαί περιπτώσεις τών παραγράφων 27-2 έως 27-7 
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27-10 Συντονισμός κατανιχλωτοΰ έν σειρά 

27-11 Διάγραμμα των αντιστάσεων καταναλωτοΰ έν 
σειρά 

Γ' Κυκλώματα μέ σύνθετον καταναλωτήν έν παραλλήλω 

27-12 Διάγραμμα των εντάσεων είς σύνθετον καταναλω¬ 
τήν έν παραλλήλω 

27—13 Συντονισμός παραλλήλου καταναλωτοΰ Ε,Ο 

27- 14 Πρακτικαί άσκήσεις 

28. Ή ισχύς εις τό έναλλασσόμενον ρεϋμα 

28- 1 Γενικά 

28-2 Ισχύς, δταν τό ρεϋμα είναι έν φάσει μέ τήν τάσιν 

28-3 Ισχύς, δταν ή φασική άπόκλισις μεταξύ έφηρμο- 
σμένης τάσεως καί έντάσεως είναι 90 μοϊραι 

28-4 Ισχύς, δταν ή φασική άπόκλισις μεταξύ έφηρμο- 
σμένης τάσεως καί έντάσεως, έχει τιμήν φ., φ. -+- 90° ή φ.-90° 
28-5 Φαινομενη ισχύς, Ενεργός ισχύς. "Αεργος ισχύς 

28- 6 Πρακτικαί άσκήσεις 

29. Τριφασικά ρεύματα 

29- 1 Μονοφασικόν έναλλασσόμενον ρεϋμα 

29-2 Παραγωγή τριφασικού ρεύματος ύπό άνεξαρτήτου 
τριφασικού συστήματος 

29-3 Διαδοχή των φάσεων τριφασικού συστήματος 

29-4 Αρχή καί τέλος των φάσεων άνεξαρτήτου τριφα¬ 
σικού συστήματος 

29-5 "Αθροισμα των στιγμιαίων τιμών των ήλεκτρε- 
γερτικών δυνάμεων των φάσεων άνεξαρτήτου τριφασικού 
συστήματος 

29-6 Συνδέσεις τριφασικών γεννητριών. Άλληλένδετα 
τριφασικά συστήματα. Αστεροειδής καί τριγωνικόν τρι¬ 
φασικόν σύστημα 

29-7 Ιδιότητες τού άστεροειδοΰς τριφασικού συστήματος 
29-8 Ιδιότητες τού τριγωνικού τριφασικού συστήματος 
29—9 Τριφασικαί καταναλωταί 
29-10 Ισχύς είς τό τριφασικόν ρεύμα 

2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

α) ΤΑΞΗ : Α' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Β' - 6 ώρες τήν εβδομάδα 

β) ΤΑΞΗ : Β' ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ :Α' & Β' 3 ώρες τήν εβδομάδα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.1 Γενικά γιά τήν ύλη. Τό Ήλεκτρόνιο σάν βασικό 
σωμάτιο τών φαινομένων της Ηλεκτρονικής Φυσικής 

1.2 Όρισμοί ταχύτητες, έπιταχύνσεως, κινητικής καί 
δυναμικής ενέργειας υλικού σημείου. Εξισώσεις κινήσεως 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ 

2.1 Νόμος τού ΟΟΕΙΕΟΜβ. Όρισμός Ηλεκτρικού πε¬ 
δίου σημειακών φορτίων : Τό ομογενές πεδίο έπιπέδου πυ¬ 
κνωτή. 

2.2 Όρισμός δυναμικού καί διαφοράς δυναμικού ή τά¬ 
σεως 

3. ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

3.1 Κίνηση Ήλεκτρονίου μέσα σέ ομογενές ήλεκτρικό 
πεδίο τής αύτής ή άντίθετης φοράς μέ τήν άρχική του ταχύ¬ 
τητα 

3.2 Βολή ήλεκτρονίου κάθετα σέ ομογενές ήλεκτρικό 
πεδίο 

3.3 Κινητή καί Δυναμική ένέργεια Ήλεκτρονίου στο 
ήλεκτρικό πεδίο. Μονάδες ’ Ηλεκτρονιοβόλτ 

3.4 Κίνηση Ήλεκτρονίου σέ μαγνητικό πεδίο 

3.5 Κίνηση Ήλεκτρονίου σέ ήλεκτρικό καί μαγνητικό 
πεδίο παράλληλο μεταξύ τους. Αρχή έστιάσεως ηλεκτρο¬ 
νικής δέσμης 

3.6 Αρχή λειτουργίας τής μάγνετρον. Χρήσεις αυτής 


3.7 Τό Ηλεκτρονικό πυροβόλο. Περιγραφή τού Καθο¬ 
δικού σωλήνα καί έστίαση τής δέσμης μέ ήλεκτρικα και μαγ- 
νητικά πεδία. Ό καθοδικός σωλήνας σάν βασικό έξάρτημα 
τής συσκευής Τηλεοράσεως. 

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΣΤΑ 
ΥΛΙΚΑ 

4.1 "Εργο έξαγωγής ήλεκτρονίων άπό μέταλλο. Θερμι¬ 
κή έκπομπή. Εκπομπή ψυχρής καθόδου, Φωτοηλεκτρικό 
φαινόμενο Έκπομπή 

4.2 Τό ήλεκτρικό ρεύμα σάν κίνηση τών έλευθέρων ήλε¬ 
κτρονίων τών υλικών. Γενικά γιά μέταλλα, ήμιαγωγούς καί 
μονωτές. Γενικά γιά τήν αγωγιμότητα ήλεκτρονίων καί 
οπών 

5. ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΕΝΟΥ 

5.1 Γενικά περί διόδων, τριόδων καί χαρακτηριστικές 
καμπύλες αυτών 

5.2 Γενικά περί τετράδων, πεντάδων καί χαρακτηρι¬ 
στικές καμπύλες αυτών 

5.3 Βασικό κύκλωμα λυχνιών κενού ένισχύσεως. Ό ενι¬ 
σχυτής καθόδου 

5.4 Απλά κυκλώματα ένισχύσεως. Γενικά περί θορύβου 
στούς ένισχυτές. Πηγές θορύβου 

6. ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 

6.1 Γενικά γιά λυχνίες άερίων. Θόρατρων. Εφαρμογές 
λυχνιών άερίων. Σταθεροποίηση τάσεως 

7. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΛΥΧΝΙΕΣ 

7.1 Γενικά περί κρυσταλλοδιόδων καί γραφική άπεικό- 
νιση τάσεως - ρεύματος 

7.2 Οί κρυσταλλοδίοδοι σάν ανορθωτές μισής καί ολό¬ 
κληρης κυματομορφής. Απλά κυκλώματα άνορθώσεως μέ 
Ωμικό φόρτο 

7.3 Γενικά περί τού ΕΟ φίλτρου. Πλήρης ανόρθωση μέ 
ΕΟ φίλτρο. Συντελεστής κυματώσεως 

7.4 Γενικά περί ΡΝΡ, ΝΡΝ καί άλλων τύπων κρυσταλ¬ 
λολυχνιών. Συμβολισμοί κρυσταλλολυχνιών καί κυκλωμά¬ 
των μέ κρυσταλλολυχνίες. Χαρακτηριστικές τών βασικών 
κρυσταλλολυχνιών 

7.5 Γενικά περί τής μεταβολής τών χαρακτηριστικών 
μετά τής θερμοκρασίας καί ρεύματος. Θόρυβοι στις κρυσταλ¬ 
λολυχνίες 

8. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΛΥΧΝΙΕΣ 

8.1 Γενικά γιά ένίσχυση μέ κρυσταλλολυχνίες. Βασικά 
κυκλώματα Ένισχύσεως 

8.2 Περί άπολαβής καί μεταβολή αύτής μετά τής συχνό¬ 
τητας. Απόκλιση συχνότητας 

8.3 Τό συντονισμένο κύκλωμα. Σύνθετη αντίσταση. Συ¬ 
ντελεστής ποιότητας 

8.4 Απλά καί διπλά συντονισμένοι ραδιοφωνικοί δέκτες 

8.5 Γενικά περί ένισχύσεως μέ άνάδραση (ΡΕΕΌΒΑΟΚ) 
Πλεονεκτήματα τής ένισχύσεως μέ άνάδραση 

8.6 Γενικά γιά συξευγμένους ενισχυτές. Ενισχυτές ΡΕΙ- 
5Η ΡΙΙΕΕ σέ τάξη Α,Β,ΑΒ 

9. ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ 

9.1 Γενικά γιά ταλαντωτές καί σταθεροποίηση τής 
συχνότητός τους 

9.2 Κρυσταλλικοί ταλαντωτές. Κλύστρον καί μάγνε¬ 
τρον ταλαντωτές 

10. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - Α Π ΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣ Η 

10.1 Γενικά γιά διαμόρφωση πλάτους. Αρχές καί 
χρησιμότητα 

10.2 Γενικά γιά διαμόρφωση συχνότητός. Αρχές καί 
χρησιμότητα 

10.3 Γενικά άποδιομόρφωση ΑΜ1 ΕΜ 
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11. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

11.1 Περιγραφή λειτουργίας καί χαρακτηριστικά κρυ¬ 
σταλλολυχνιών ΡΕΤ καί ΜΟδΡΕΤ. Εφαρμογές σέ κυ¬ 
κλώματα ένισχύσεως 

11.2 Περιγραφή λειτουργίας καί βασικά χαρακτηρι¬ 
στικά έλεγχομένου άνορθωτή πυριτίου (Ο.Ο.Κ). Εφαρ¬ 
μογές αύτοϋ σέ όπλα κυκλώματα 

11.3 Περιγραφή λειτουργίας καί βασικά χαρακτηρι¬ 
στικά της ΟΙΑΟ 

11.4 Περιγραφή λειτουργίας καί βασικά χαρακτηρι¬ 
στικά άμφιδρόμου ελεγχόμενου ανορθωτή (ΤΚΙΑΟ· Ε¬ 
φαρμογές σέ άπλά κυκλώματα 

11.5 Περιγραφή λειτουργίας καί χαρακτηριστικά μόνο- 
επαφικής κρυσταλλολυχνίας (0X11 υΝΟΤΙΟΝ ΤΚΑΝ8Ι- 

δτοκ) 

11.6 Περιγραφή λειτουργίας καί χαρακτηριστικά φουτο- 
διόδου καί φωτοτρανζίστορ 

11.7 Περιγραφή λειτουργίας καί χαρακτηριστικά της 
διόδου νΑΗΑΟΤΟΗ 

11.8 'Ολοκληρωμένα κυκλώματα καί περιγραφή της 
τεχνολογίας κατασκευής αυτών. 'Απλά σκληρωμένα κυ¬ 
κλώματα 

ΤΑΞΗ Β' : Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ : 3 ώρες τήν έβδομάδα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Κυκλώματα Άνορθώσεως — Τροφοδοτικά συνεχοΰς 
τάσεους 

1.1 'Ημιανόρθωση, Πλήρης Ανόρθωση - Ανόρθωση 
Γέφυρας 

1.2 Τριφασική Ανόρθωση 

1.3 Κυκλώματα διήθησεις σέ τροφοδοτικά συνεχοΰς 
τάσεως 

1.4 Σταθεροποίηση καί ρύθμιση τάσεως σέ τροφοδο¬ 
τικά συνεχοΰς ρεύματος (ϋ.Ο) 

2. Ενισχυτές σήματος ακουστικών συχνοτήτων 

2.1 Ενισχυτές μέ σύζευξη άντιστάσεως. Πυκνωτή 

2.2 Ενισχυτές μέ σύζευξη μετασχηματιστή 

2.3 Ενισχυτές μέ απευθείας σύζευξη 

2.4 Προενισχυτές 

2.5 Κυκλώματα άντιστροφής φάσεως ώς βαθμίδες οδη- 
γήσεως 

3. Ενισχυτές ισχύος ακουστικών συχνοτήτων 

3.1 Ενισχυτές ΡΌ5Η - ΡΙΙΕΕ 

3.2 Ενισχυτές μέ συμπληρωματική συμμετρία 

3.3 Ενισχυτές τάξεως Α, τάξεως Α.Β καί τάξεως Β 

4. Στερεοφωνικοί ένισχυτές υψηλής πιστότητας 

5. Ένισχυτές εύρείας ζώνης συχνοτήτων (λ/ΤΟΕΟ ΑΜΡ) 

6. Συντονιζόμενοι Ενισχυτές υψηλών συχνοτήτων 

6.1 Κυκλώματα συζεύξεως καί συντονισμού 

6.2 Ένισχυτές μέ απλό συντονισμό 

6.3 Ένισχυτές μέ διπλό συντονισμό 

7. Κυκλώματα ταλαντωτών 

7.1 Συντονισμένοι ταλαντωτές Ε.Ο. 

7.2 Ταλαντωτές μεταθέσεως φάσεως ΚΟ 

7.3 Κρυσταλικοί ταλαντωτές 

7.4 Ασταθής ΓΙολυδονητής 

7.5 Κυκλώματα παραγωγής πριονωτών παλμών 

7.6 Ταλαντωτές άποκλεισμοΰ 

8. Κυκλ.ώματα σχηματισμού κυματομορφών 

8.1 Κυκλώματα 80ΗΜΙΤΤ ΤΚΙΟΟΕΚ ~ 

8.2 Κυκλώματα σχηματισμού κυματομορφών Η Ο (αντι¬ 
στάσεις - πυκνωτές) 

8.3 Κυκλώματα περιορισμού μέ διοδους 

8.4 Κυκλώματα ψαλιδισμού μέ διόδους ? ; 

8.5 Κυκλώματα σχηματισμού κυματομορφών με διό¬ 
δους καί αντιστάσεις 

9. Κυκλώματα διαμορφώσεως 

9 .1 Κυκλώματα διαμορφώσεως πλάτους 

9.2 Κυκλώματα διαμορφώσεως συχνότητας 


9.3 Κυκλώματα διαμορφώσεως παλμών (ΡΑΜ, ΡΙΙΜ. 

ραΐ) 

10. Κυκλώματα μίξεως καί μετατροπής συχνοτήτων 

11. Κυκλώματα άποδιαμορφώσεως 

11.1 Κυκλώματα άποδιαμορφώσεως πλάτους 

11.2 Κυκλώματα άποδιαμορφώσεως συχνότητας 

12. Κυκλώματα ελέγχου άπολαβής καί συχνότητας σέ 
δέκτες 

12.1 Κυκλώματα ΑΟ.Ε (αυτόματος έλεγχος άπολαβής) 

12.2 Κυκλώματα Α.Ε.Ο, (αυτόματος έλεγχος συχνό¬ 
τητας) 

13. Τεχνολογία τών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 

13.1 Εισαγωγή 

13.2 Βασικές αρχές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 

13.3 Τεχνολογία καί κατασκευή ολοκληρωμένων κυ¬ 
κλωμάτων 

13.4 Βασικές κατηγορίες καί εΐδη ολοκληρωμένων κυ¬ 
κλωμάτων 

14. Λογικά καί ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 

14.1 Εισαγωγή 

14.2 Λειτουργία καί εΐδη λογικών όλοκληρωμένων κυ¬ 
κλωμάτων (ΑΝϋ, ΟΚ, ΑΝϋ, ΝΟΚ, ΕΧΟΙΈδίνΕ ΟΚ, 
κ.τ.λ.) 

14.3 ΡΕΙΡ - ΡΕΟΡ (άμφισταθείς καί πολυδονητές) 
καί εΐδη αύτών (Κ-5, Τ-Κ, ϋ, Τ) 

14.4 Μονοσταθής Πολυδονητής 

14.5 Κυκλώματα χρονισμού 

14.6 Δυαδικοί μετρητές 

14.7 Καταγράφεις καί καταγράφεις μετατοπίσεως 

14.8 Ειδικά ψηφιακά καί λογικά κυκλώματα 

15. Γραμμικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 

15.1 Τελεστικός ενισχυτής 

15.2 Εφαρμογές τελεστικού ενισχυτή 

15.3 Ενισχυτής συγκρίσεως 

15.4 Ένισχυτές ακουστικών συχνοτήτων 

15.5 Ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα για συσκευές 
οινής χρήσεως 

16. 'Ολοκληρωμένα κυκλώματα εύρείας κλίμακος Ε.8.Τ. 
(όλοκλήρουση εύρείας κλίμακας) 

17. Τεχνική τών Τυπωμένουν κυκλωμάτων 

17.1 Εισαγωγή 

17.2 Κατασκευή τής μακέττας καί πλ.ακέττας 

17.3 Τοποθέτηση τών εξαρτημάτων πάνω στό τυπω¬ 
μένο κύκλωμα 

18. "Ελεγχος καλής λειτουργίας τών ήλεκτρονικών κυ¬ 
κλωμάτων 

19. Ανίχνευση βλαβών σέ ήλεκτρονικά κυκλώματα 

3. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

ΤΑΞΗ : Α' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' & Β' - 2 ώρες 
τήν έβδομάδα 

Εισαγωγή 

0-1 Τό αύτοκίνητο καί ή χρησιμότητά του 
0-2 Τύποι αύτοκινήτων 

0-3 Σύντομη περιγραφή καί κύρια μέρη τού αυτοκινήτου 

I. Παραγουγή καί μετατροπή τής κινήσεως 
1. Σύστημα παρασκευής - Τροφοδοσίας καυσίμου και 
έξαγωγής αερίων ( _ ( 

1.1 Συνοπτική περιγραφή τού συστήματος ^ 

1-2 'Η άποθήκη τής βενζίνης (τό ρεζερβουάρ) 

1-3 Σωλήνες μεταφοράς καυσίμου - Μετρητής (δείκτης) 
τής στάθμης 

1-4 Ή αντλία τής βενζίνης 

^—5 Τά φίλτρα τού καυσίμου και του αέρος 

1-6 'Ο έξαερωτήρας (καρμπυρατέρ) > ( 

1-7 Τό σύστημα εισαγωγής (πολλαπλή εισαγωγή) 

1-8 Τό σύστημα έξαγωγής (πολλαπλή έξαγωγη) 

1-9 'Ο σιγαστήρας (σιλανσιέ) 
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2. Σύστημα έναύσεως ή άναφλέξεως 

2-1 Προορισμός τοϋ συστήματος 

2- 2 Συνοπτική περιγραφή καί λειτουργία 

3. Σύστημα ψύξεως 

3- 1 Γενικά 

3- 2 Συνοπτική περιγραφή καί λειτουργία 

Τό σύστημα της ψύξεως μέ άέρα (κινητήρες άερόψυκτοι) 

4. Σύστημα λιπάνσεως 

4- 1 Γενικά 

4-2 Τρόπος λιπάνσεως 

4- 3 Σύστημα λιπάνσεως μέ άναγκαστική κυκλοφορία 

II. Μετάδοση της κινήσεως 

5. Προορισμός τοϋ συστήματος. Κύρια μέρη 

5- 1 Γενικά 

5- 2 'Ο συμπλέκτης 

6. Τό κιβώτιο ταχυτήτων 

6- 1 Προορισμός τοϋ κιβωτίου ταχυτήτων 

6—2 Συνοπτική περιγραφή καί λειτουργία τοϋ κιβωτίου 
ταχυτήτων 

6- 3 Είδη κιβωτίων ταχυτήτων 

7. "Αξονες μεταδόσεως κινήσεως. Γωνιακή μετάδοση 

7- 1 Γενικά - Προορισμός 

7-2 Συνοπτική περιγραφή - λειτουργία 

7- 3 Γωνιακή μετάδοση 

8. Τό διαφορικό 

8- 1 Γενικά - Προορισμός 

8-2 Συνοπτική περιγραφή 

8- 3 Πώς λειτουργεί τό διαφορικό 

9. Σύστημα διευθύνσεως 

9- 1 Προορισμός καί περιγραφή τοϋ συστήματος 

9-2 Πώς λειτουργεί τό σύστημα "διευθύνσεως 

9-3 Τό τετράπλευρο όδηγήσεως 

9- 4 *Η γεωμετρία τοϋ συστήματος όδηγήσεως 

10. Σύστημα πεδήσεως 

10— 1 Γενικά - Προορισμός τοϋ συστήματος 

10-2 Συνοπτική περιγραφή καί λειτουργία τοϋ συστή¬ 
ματος πεδήσεως 

10-3 Μηχανικό σύστημα πεδήσεως 

10—4 'Υδραυλικό σύστημα πεδήσεως 
10-5 Δισκοπέδες (δισκόφρενα) 

10-6 Μήκος διαδρομής γιά τήν πέδηση 

10- 7 Σύστημα πεδήσεως μέ βοηθητικά μέσα ή ξένη 
δύναμη 

III. Φέρουσα κατασκευή - Πλαίσιο - Πήγμα - Α¬ 
νάρτηση 

"Αξονες καί Τροχοί 

11. Σύστημα αναρτήσεως, ώθήσεως καί άντιδράσεως 

11- 1 Γενικά - Προορισμός τοϋ συστήματος 

11-2 Συνοπτική περιγραφή τοϋ συστήματος 

11-3 Άποσβεστήρες κραδασμών ή μειωτήρες ταλαν¬ 
τώσεων (αμορτισέρ) 

11- 4 "Ωθηση καί άντίδραση 

12. "Αξονες καί τροχοί 

12- 1 Οί άξονες τών τροχών 

12-2 Οί τροχοί 

12- 3 Χαρακτηρισμός ελαστικών 

IV. Ηλεκτρική εγκατάσταση τοϋ αυτοκινήτου 
Μετρητικά όργανα - Βοηθητικές συσκευές 

13. Ηλεκτρική έγκατάσταση 

13- 1 Γενικά 

13-2 Τό κύκλωμα παραγωγής καί άποθηκεύσεως ήλεκ- 
τρικής ένεργείας 

13—3 Κυκλώματα καταναλώσεως 


14. "Οργανα καί βοηθητικές συσκευές 

14-1 Μετρητικά καί ενδεικτικά όργανα 

14- 2 Βοηθητικές συσκευές 

V. Συντήρηση καί μικροεπισκευές τοϋ αυτοκινήτου 

15. Συντήρηση τοϋ αύτοκινήτου 

15- 1 Γενικά 

15—2 Συντήρηση τοϋ αυτοκινήτου 
15-3 Αναζήτηση τών βλαβών 
15-4 Μικροεπισκευές 

15-5 Εργαλεία, όργανα, άνταλλακτικά καί λοιπά υλικά 
μέ τά όποια πρέπει νά είναι εφοδιασμένο κάθε όχημα 


4. ΣΧΕΔΙΟ 

α) ΤΑΞΗ : Λ' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' - 4 ώρες τήν εβδομάδα 


ΕΞΑΜΗΝΟ : Β' - 3 ώρες τήν εβδομάδα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή 


2. Υλικά καί μέσα σχεδιάσεως 

2-1 Τό χαρτί 

2-2 Τό μολύβι 

2-3 Τό μελάνι 
2-4 Τό σχεδιαστήριο 

2- 5 Τά όργανα σχεδιάσεως 

3. Γραμμές 

3- 1 Είδος καί πάχος γραμμών 

3-2 Χάραξη γραμμών 

3- 3 "Ασκηση στή γραμμογραφία 

4. Τεχνική γραφή γραμμάτων καί αριθμών 

4- 1 Ελεύθερη γραφή 

4—2 Γραφή μέ οδηγό 

4— 3 Γραφή μέ επικόλληση 

5. Κλίμακα σχεδιάσεως 

5- 1 Γενικά 

5-2 Είδη κλιμάκων 

5— 3 Χρήση κλίμακας σχεδιάσεως 

6. Γεωμετρικές κατασκευές 

6- 1 Γενικά 

6-2 Ευθεία κάθετη σέ γνωστή ευθεία καί ευθεία παράλ¬ 
ληλη σέ γνωστή ευθεία 

6-3 Διαίρεση εύθυγράμμου τμήματος σέ ίσα μέρη 

6—4 Έφαπτομένες κύκλου 

6-5 Κοινές έφαπτομένες κύκλων 

6—6 Συναρμογη ευθειών καί κυκλικών τόξων 

6—7 Κανονικά πολύγωνα 

7. |Αρχές μηχανολογικού σχεδίου 

8. Αξονομετρικό σχέδιο 

8-1 ΤΙ είναι τό αξονομετρικό Σχέδιο 
8-2 Ίσομετρική προβολή 
8-3 Παραδείγματα ΐσομετρικών προβολών 
8-4 Λίγα λόγια γιά τις διαστάσεις στό σχέδιο 
8-5 Σχέδια μέ γραμμές μή ίσομετρικές 


ο. σύστημα ορυων προβολών 

9-1 Τι σημαίνει ορθή προβολή καί τομή 
9-2 Πρακτικές οδηγίες γιά τό πώς θά 
ένα αντικείμενο σέ ορθές προβολές 
9-3 Παραδείγματα σχεδιάσεως ορθών προβολών 
χανολογικών άντικειμένων 

9- 4 Παραδείγματα σχεδιάσεως μέ βοηθητικές όψεις σέ 

λοξά προβολικά επίπεδα Υ 

10. Τομές 

10- 1 Γενικά 


παρουσιάσομε 


μη- 


10—2 'Ημιτομές 

" Τοπικές τομές 

10-4 Τομές σέ διάφορα έπίπεδα 



10- 5 Ανακεφαλαίωση καί 
τομές 

11. Ο'. διαστάσεις καί ή τοποθέτησή τους 

11- 1 Γενικά 

11-2 Βασικοί κανόνες στην τοποθέτηση των διαστάσεων 
11—3 Ανακεφαλαίωση των οδηγιών γιά τήν άποφυγή 
σφαλμάτων στήν τοποθέτηση των διαστάσεων 

11-4 Παραδείγματα σωστής τοποθετήσεως διαστάσεων 
στα τεμάχια πού σχεδιάσθηκαν ώς τώρα. 

β) ΤΑΞΗ Β' 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Α' & Β' ΕώΑΜΗΝΟ, 3 ώρες τήν εβδομάδα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

1. Είδη γραφικών παραστάσεων 

2. Χάρτης γραφικών παραστάσεων (ορθογωνίων πολικών 

συντεταγμένων, λογαριθμικός, ήμιλογαριθμικός) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 

1. Γενικά 

2. 'Απλά ήλεκτρικά σύμβολα 

α. Ξηρά στοιχεία 
β. Πυκνωτές 

γ. Γειώσεις - αύτεπαγωγές 
δ. Ηλεκτρονόμοι 
ε. Αντιστάσεις 
στ. Διακόπτες 
ζ. Μετασχηματιστές 
η. Μέγεθος συμβόλων 

3. Ηλεκτρονικά σύμβολα 

4. Μήτρες ήλεκτρονικών καί ηλεκτρικών συμβόλων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

1. Γενικά 

2. Κατηγορίες κατασκευαστικών διαγραμμάτων 

3. Διαγράμματα συνδεσμολογίας 

α. Παραδείγματα διαγραμμάτων συνδεσμολογίας 
β. Απόσταση γραμμών καί διάταξη αυτών 

4. Διαγράμματα κατασκευής καί συναρμολογήσεως 

α. Διαγράμματα κατασκευής 
β. Διαγράμματα συναρμολογήσεως 
γ. Φωτοσχεδίαση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. Διαγράμματα σέ βαθμίδες ή (μπλόκ) 

2. Διαγράμματα σχηματικά 

3. Κανόνες καλής σχεδιάσεως σχηματικών διαγραμμάτων 

4. Γράμματα καί σύμβολα 

5. Μέθοδος καταστρώσεως ένός σχηματικού διαγράμ¬ 
ματος 

6. Διαγράμματα λυχνιών 

7. Άνάγνωσις εικονογραφημένων διαγραμμάτων 

8. Ερμηνεία απλών εικονογραφημένων διαγραμμάτων 

9. Σχεδίασις σχηματικών διαγραμμάτων έξ είκονογρα- 

φικών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΩΜ ΑΤΑ 

1. Γενικά 

2. Τυπωμένα κυκλώματα 

α. Διαγράμματα τυπωμένων κυκλωμάτων 
β. Απαιτήσεις γιά τήν κατασκευή τυπωμένων κυ¬ 
κλωμάτων 

γ. Οδηγίες γιά τήν κατασκευή διαγραμμάτων τυ¬ 
πωμένων κυκλωμάτων 
δ. Κύριο διάγραμμα 

ε. Αυτοματισμός στήν κατασκευή διαγραμμάτων τυ¬ 
πωμένων κυκλωμάτων 

3. Διαγράμματα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 
α. Αύτόματες μηχανές σχεδιάσεως 

β. Κυκλώματα λεπτής μεμβράνης 
γ. Διάγραμματα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 
δ. 'Ολοκληρωμένα κυκλώματα ημιαγωγών 

4. 'Ιβριδικά κυκλώματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Γενικά 

2. Σύμβολα ήλεκτρικών έγκαταστάσεων 

3. Περιεχόμενο σχεδίου μιας ήλεκτρικής έγκαταστά- 
σεως 

α. Μονογραμμικό διάγραμμα 

4. Ηλεκτρικά σύμβολα τού συστήματος ϋΙΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΙΙ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ & ΔΕΚΤΩΝ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 

1. Σχεδίαση σχηματικών διαγραμμάτων καί διαγραμμά¬ 
των συνδεσμολογίας ενός δέκτη ραδιοφώνου (βαθμίδες καί 
σύνολο) 

2. Σχεδίαση σχηματικών διαγραμμάτων καί διαγραμ¬ 
μάτων συνδεσμολογίας ένός δέκτη τηλεοράσεως 

3. Σχεδίαση έγκαταστάσεων κεραιών καί ιστών γιά 
δέκτες ραδιοφώνου καί τηλεοράσεως 

4. Εξαγωγή καί σχεδίαση τυπωμένου κυκλώματος άπό 
τό σχηματικό διάγραμμα ένός ήλεκτρονικοϋ κυκλώματος 

5. Σχεδίαση βασικής διαρθρώσεως έξοπλισμοϋ ένός 
ηλεκτρονικού έργαστηρίου 

5. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΤΑΞΗ : Α' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' - 4 ώρες τήν έβδομάδα 
Σκοπός του Μαθήματος : 

1. Ή αναγνώριση καί εκμάθηση τών διαφόρων έργα- 
λείων 

2. Ή εξάσκηση στήν καλή χρήση τών διαφόρων έργα- 
λείων 

3. Ή άπόκτηση δεξιοτήτων γιά τήν κατασκευή έργων 
Όδηγίες : 

α) Τό μάθημα θά γίνεται στό εργαστήριο 
β) 'Η θεωρία καί οί πληροφορίες γενικά πρέπει νά προη¬ 
γούνται τής άντίστοιχης άσκήσεως 

γ) Πρέπει στήν άρχή κάθε άσκήσεως νά γίνεται θεω¬ 
ρητική παρουσίαση καί νά υποδεικνύονται οί κίνδυνοι καί 
τά αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας 

δ) Στό τέλος κάθε άσκήσεως ό σπουδαστής θά παρου¬ 
σιάζει φύλλο έκτελέσεως τής άσκήσεως 

ε) Κάθε έργαστηριακή άσκηση θά συνοδεύεται άπό φύλ¬ 
λο πράξεως 

Περιεχόμενο άναλυτικοϋ προγράμματος 

1. Γενικά περί επεξεργασίας καί διαμορφώσεως με¬ 
τάλλων , 

2. Μηχανολογικά όργανα μετρήσεως (κανόνας, παχυ- 
μετρο, μικρόμετρο) 

3. Επίδειξη χρήσεως εργαλείων Έφαρμοστηρίου 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧ ΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

πρακτικές όδηγίες γιά τις 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


4. Μέτρηση μέ μεταλλικά κανόνα, χάραξη, κοπή, λιμά¬ 
ρισμα, έλεγχος γωνιών (οί άνωτέρω δεξιότητες θά διδα¬ 
χθούν μέ τή κατασκευή άπλοΰ έργου) 

5. Χάραξη καμπύλων γραμμών, διάτρηση (τρόχισμα 
τρυπανιών), κοπίδιασμα (τρόχισμα κοπιδιών), κοπή εσω¬ 
τερικού σπειρώματος μέ κοχλιοτόμο, λιμάρισμα καμπύλων 
έπιφανειών 

6. Κοπή εξωτερικού σπειρώματος μέ φιλιέρα 

7. Γενικά περί σωλήνων (Σιδεροσωλήνες - Μολυβδο¬ 
σωλήνες - Χαλκοσωλήνες - Πλαστικοί σωλήνες - Μαντε¬ 
μοσωλήνες ) 

8. Κοπή σωλήνων καί διαμόρφωση αυτών 

9. Κοπή εξωτερικού σπειρώματος σέ σωλήνες 

10. Επίδειξη χρήσεως εργαλείων Μεταλλοτεχνίας 

11. Κατασκευή άπλής καί διπλής θυλιαστής συνδέσεως 

12. Κατασκευή κουτιού μέ θυλιαστές συνδέσεις 

13. Κατασκευή Κουτιού καί συγκόλλησή του μέ μαλακή 
συγκόλληση καί ήλεκτροσυγκόλληση άντιστάσεως 
(ήλεκτροπόντηση) 

14. Γενικές γνώσεις Όξυγονοσυγκολλήσεων καί Ήλεκρο- 
συγκολλήσεων. 

Γιά τήν εμπέδωση τών άνωτέρω γνώσεων καί τή 
κατασκευή τών άναφερομένων έργων θά πρέπει άντί- 
στοιχα νά άναπτυχθούν τά κατωτέρω υπό τύπον θεω¬ 
ρίας καί πληροφοριών 

Μετρήσεις : Συστήματα καί Μονάδες μετρήσεως. "Οργανα 
μετρήσεως Μετρήσεις επί άντικειμένων μέ χρήση τού με¬ 
τρικού ή δεκαδικού καί ’Λγγλοσαξωνικοΰ συστήματος 

Χάραξη : Εργαλεία χαράξεως (Νήμα στάθμης, δίμετρο, 
σημαδευτηρι, ρίγα, πόντα ,υψομετρικός χαράκτης, διαβήτης, 
άλφαδοσωλήνες), πλάκα έφαρμογής τρόποι χρήσεως. 

Συγκράτηση : Εργαλεία συγκρατήσεως μέγγενες (Εφαρ¬ 
μοστού, Σιδηρουργού, έργαλειομηχανών) μεγγενόπουλα, σφη- 
κτήρες. 

Κρούση : Εργαλεία κρούσεως, τρόποι, έκλογή καταλλή¬ 
λων εργαλείων Σφυριά χαλύβδινα, (βαριές, βαριοποΰλες 
πένας καί μπάλλας), Σφυριά πλαστικά - έλαστικά, ξυλόσφυρα 

Κοπή μετάλλων : Κοπή, Κοπτικά εργαλεία, Είδη καί τρό¬ 
ποι χρήσεως 

α) μέ κοπίδια 

β) μέ σιδηροπρίονα καί ξυλοπρίονα 
γ) μέ ψαλίδια 
δ) μέ πένσες 
ε) μέ λίμες 
στ) μέ τρυπάνια 

Κατεργασία : Εργαλεία τρόποι χρήσεως : 

α) Σπειροτόμιση (Σπειρώματα καί Εργαλεία κατα¬ 
σκευής) 

β) Εργαλεία συσφίξεως 
γ) Κοπίδιασμα 
δ) Λιμάρισμα 

ε) Είδη τρυπάνων τρόποι χρήσεως, Τεχνική τροχίσεως. 
Τρύπημα μέ τρυπάνι 

στ) Είδη τρυπάνων τρόποι χρήσεως - λειτουργία 
ζ) Εργασίες σέ σωληνώσεις 
η) Μέσα συνδέσεων 

Διαμόρφωση έν ψυχρώ : 
α) Χάραξη, σημάδεμα 
β) μέ ψαλίδι 
γ) μέ στράντζα 

Τρόχιση μέ σμυριδοτροχό : 

α) Εΐδη τροχών - τρόποι χρήσεως 
β) Τρόπος τροχίσεως 


Συγκολήσεις : 

α) Μαλακή συγκόλληση (καμινέτα, Κολλητήρια - 
ήλεκτρικά κολλητήρια - 'Υλικά) 
β) Σκληρή συγκόλληση 

Ηλεκτροσυγκολλήσεις : 

α) Συγκόλληση τόξου (φοριτές, περιστροφικές) 
β) Συγκόλληση μέ άντίσταση 
γ) Συγκόλληση κατά σημεία (ήλεκτροπόντα) 
Όξυγονοκολλήσεις : Φιάλες οξυγόνου, Άσετυλίνης - Συ¬ 
σκευές συγκολλήσεως καί κοπής 
Ενδεικτικά : άναφέρονται οί κατωτέρω ασκήσεις γιά τή 
πρακτική άσκηση καί άπόκτηση δεξιοτήτων τών μαθητών. 
Ό Εργαστηριακός εκπαιδευτικός έχει τή δυνατότητα νά 
έκλέξη άλλα παρεμφερή έργα ανάλογα μέ τά διατιθέμενα, 
στό Μηχανουργικό Εργαστήριο, μέσα άρκεϊ νά καλύπτουν 
τις άναφερόμενες γνώσεις. 

"Ασκηση 1η : Κοπή, Χάραξη, ρύνισμα καί γώνισμα επί μορ- 
φοσιδήρου σχήματος II. 

Σκοπός : Νά ασκηθούν οί σπουδαστές στή χρήση διαφόρων 
εργαλείων οργάνων μετρήσεως μήκους καί πάχους 

"Ασκηση 2α : Σημάδεμα λάμας σχήματος παραλληλογράμ¬ 
μου κοπή καί διάνοιξη 10 οπών κοπή σπειρώματος μέ 
σπειροτόμο 

Σκοπός : "Ασκηση τών σπουδαστών στό σημάδεμα ποντά- 
ρισμα, τρύπημα καί στή χρήση τρυπάνου, δραπάνου, 
σπειροτόμου 

"Ασκηση 3η : Κοπή χαλυβδοσωλήνων καί άνοιγμα έξω- 
τερικών σπειρωμάτων 

Σκοπός : Ν’ ασκηθούν οί σπουδαστές στή κοπή καί τό άνοι¬ 
γμα εξωτερικών σπειρωμάτων σέ χαλυβδοσωλήνες, κα¬ 
θώς καί στή χρήση τών καταλλήλων εργαλείων. 

"Ασκηση 4η : Μέτρηση μέ μικρόμετρο 
Σκοπός : Ν’ ασκηθούν οί σπουδαστές στις μετρήσεις μέ μι- 
κρόμετρο καί ν’ άποκτήσουν εμπειρία ιδιαιτέρως στήν 
εύρεση τής διατομής τών αγωγών (μέτρηση διαφόρων 
διαμέτρων άγωγών). 

"Ασκηση 5η : Κατασκευή εικονικού βελονιού (σκαρπέλο) 

Σκοπός : Ν ασκηθούν οί σπουδαστές στη χρήση τού τροχού 

"Ασκηση ,6η : Κατασκευή μεταλλικού πίνακος ή σασί ρα- 
διοφώνου 

Σκοπός : Ν ασκηθούν οί σπουδαστές στή χρήση ψαλιδιού 
καί στράντζας 

Ασκηση, 7η : Διάφορες συγκολλήσεις (μαλακές, σκληρές 
και ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου, άντιστάσεως καί ήλεκ- 
τροπόντας) 

Σκοπος γ Ν ασκηθούν οί σπουδαστές στή χρήση τών δια¬ 
φόρων συσκευών συγκολλήσεως. 

"Αλλες Πρακτικές άσκήσεις Μηχανουργείου 
α) Κατασκευή ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου 
β) Κατασκευή έλεγκτήρος Τρυπανιών 
γ) Κατασκευή διπλού Γερμανικού κλειδιού 
δ) Εφαρμογή εσωτερικού καί εξωτερικού τετραγώνου 
ε) Κατασκευή γωνίας συνδέσεως 
στ) Κατασκευή ορθογωνίου κουτιού άπό λαμαρίνα 
ζ) Συγκόλληση καλωδίων 

η) Κοπή χαλυβδοσωλήνων καί άνοιγμα σπειρωμάτων 

6. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΑ* Η . Β - ΕΰΑΜΗΝΟ : Α κ<*ί Β' : 2ώρες τήν έβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στή Τηλεόραση 
Λήξη τής εικόνας 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Λυχνίες λήψεως εικόνας 

Εκπομπή τηλεοράσεως 

Παλμοί αμαυρώσεως γραμμών καί πλαισίων 

Έξισωτικοί παλμοί 

Διαμόρφωση τηλεοπτικών σημάτων 

Φάσμα τηλεοπτικών σημάτων 

Συνεχής συνιστώσα σήματος εικόνας 

Λήψη τηλεοράσεως (Δέκτες) 

Διαγραμμα βαθμιδών δέκτου τηλεοράσεως, πεοιληπτική 
λειτουργία τών βαθμιδών. Ενισχυτές Τ.Σ. περιγραφή λει¬ 
τουργία. Χρησιμοποιούμενα κυκλώματα. Ενισχυτές Μ.Σ. 
περιγραφή λειτουργία. Χρησιμοποιούμενα κυκλώματα. Τρό¬ 
ποι προσαρμογής. 

Φωρητής εικόνας. Περιγραφή λειτουργίας Χρησιμοποιού¬ 
μενα κυκλώματα (λυχνία τρανζίστορ) 

) ^ Ενισχυτής, εικόνας. Απαιτήσεις του Ένισχυτού εικόνας. 
Επέκταση ζώνης, Χρησιμοποιούμενα κυκλώματα 
Τμήμα συγχρονισμού. Σκοπός του κυκλώματος. Χρησιμο¬ 
ποιούμενα κυκλώματα 

Τμήμα σαρωσεως γραμμής. Σκοπός τοϋ τμήματος αυτού 
Χρησιμοποιούμενα κυκλώματα 

Τμήμα Α. Ο. Ο σκοπός τοϋ τμήματος. Χρησιμοποιούμενα 
κυκλώματα 

Τμήμα Α. Ρ. 0 σκοπός τοϋ τμήματος. Χρησιμοποιούμενα 
κυκλώματα 

Ρυθμιστικά κυκλώματα 

Διαχειριστής άκουστικοΰ καί όπτικοϋ σήματος. Λειτουργία 
τοϋ κυκλώματος 
Χρησιμοποιούμενα κυκλώματα 
Ενισχυτής Μ.Σ. ήχου 

Φωρητης συχνότητας. Λειτουργία κυκλώματος. Χρησιμο¬ 
ποιούμενα κυκλώματα 

Ενισχυτής Ακουστικών συχνοτήτων 
Κεραίες δέκτου Τ.ΐ. 

Δικτυώματα κατανομής 
,Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας 
Επισκευή βλαβών 


7. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΑΰΗ : Β' - ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' καί Β' 2 ώρες τήν έβδομάδα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή 

Γενικά περί ραδιοφώνου - Είδη ραδιοφώνου 

ΔΕΚΤΕΣ 

- Βαθμίδες τοϋ δέκτου (ραδιοφώνου) 

Περιγραφή καί περιληπτική λειτουργία τοϋ ραδιοφωνικού 
δέκτου 

~ Βαθμίδα προενισχύσεως 

Περιγραφή τοϋ κυκλώματος, συνθήκες κανονικής λει- 
τουργίας , 

Είδη κυκλωμάτων προενισχύσεως (μέ λυχνίες καί τραν¬ 
ζίστορ ) 

~ Βαθμίδα ενισχυτών ενδιαμέσου συχνότητας 
Περιγραφή κυκλώματος, συνθήκες κανονικής λειτουρ- 

γί - αζ 

Κυκλώματα (Ε.Ε.Σ.) Ενισχυτών ενδιαμέσου συχνότη- 
τος (λυχνίες τρανζίστορ) 

— Βαθμίδα φωρατοΰ 

Περιγραφή κυκλώματος συνθήκες κανονικής λειτουργίας 
Είδη φωρατών (ΦΜ.ΑΜ.κ.λπ.) Αυτόματος έλεγχος 
άπολαβής 

Περιγραφή καί λειτουργία τοϋ κυκλώματος γιά κανονι¬ 
κές συνθήκες 

Αυτόματος έλεγχος συχνότητος, περιγραφή κυκλώματος 
γιά κανονική λειτουργία. Κυκλώματα πού χρησιμο¬ 
ποιούνται σήμερα (λυχνίες τρανζίστορ) 


— Τελική βαθμίδα ένισχύσεως 
Προενισχυτης τασεως τελικής βαθμίδος, σκοπός ύπάρ- 
ξεως, συνθήκες γιά κανονική λειτουργία 
Τελικός ενισχυτής ισχύος, περιγραφή τοϋ κυκλώματος, 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας. Κυκλώματα πού 
χρησιμοποιούνται σήμερα (λυχνίες τρανζίστορ) Προ¬ 
σαρμογή, εκλογή καταλλήλου μετασχηματιστοΰ προ¬ 
σαρμογής, σκοπός τοϋ Μ/Σ προσαρμογής, Εκλογή 
καταλλήλου μεγαφώνου 

- Τροφοδοτικό 

Σκοπος τής υπαρξεως τοϋ τροφοδοτικού συνθήκες κανο¬ 
νικής λειτουργίας 

- Χαρακτηριστικό ραδιοφωνικού δέκτου 

Διαλήψεις, θόρυβοι, διπλοσυχνότητα, εύαισθησία, πι- 
στότης 

Άλληλοδιαμόρφωση καταπολέμηση αυτής 
Εκλογή τοϋ καταλλήλου ραδιοφωνικού δέκτου 
-Όλόκληρο τό κύκλωμα τοϋ ραδιοφωνικού δέκτου διαφό¬ 
ρων τύπων καί σύγκριση μεταξύ τους, (πλεονεκτήματα, μειο¬ 
νεκτήματα κ.λπ.). 

ΠΟΜΠΟΙ 

Σκοπός τοϋ πομπού - είδη αύτών (ΓΜ, ΑΜ κ.λπ.). 

- Βαθμίδες πομπού 

Διάγραμμα βαθμιδών καί περιληπτική περιγραφή λει¬ 
τουργία τής κάθε βαθμίδος 

- Βαθμίδα χαμηλής συχνότητος 

Σκοπός περιγραφή λειτουργία χρησιμοποιούμενα κυ¬ 
κλώματα 

- Βαθμίδα πολλαπλασιαστοΰ συχνότητος 

Σκοπός περιγραφή λειτουργία χρησιμοποιούμενα κυ¬ 
κλώματα 

- Βαθμίδα διαμορφώσεως 

Σκοπός βαθμίδος, είδη διαμορφώσεως, περιγραφή τής 
λειτουργίας τού κυκλώματος γιά κανονική λειτουρ¬ 
γία, χρησιμοποιούμενα κυκλώματα 

- Βαθμίδα τελικών ενισχυτών 

Περιγραφή τών χρησιμοποιουμένων σήμερα κυκλωμάτων 

- Χαρακτηριστικά τών πομπών. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Βαθμίδα προενισχυτοΰ - ταλαντωτοΰ. Μετρήσεις γιά 
κανονική λειτουργία 

Βαθμίδα φωρατοΰ. Μετρήσεις γιά κανονική λειτουργία 
Βαθμίδα τελικού ένισχυτού. Μετρήσεις γιά κανονική λει¬ 
τουργία 

Βαθμίδα τροφοδοτικού. Μετρήσεις γιά κανονική λει¬ 
τουργία 

Δύο ασκήσεις γιά τον έ'λεγχο δέκτου γιά κανονική λει¬ 
τουργία καί γιά τον εντοπισμό βλαβών πού θά υπάρ¬ 
χουν στο δέκτη. 

8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ 
α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΤΑΞΕΩΣ 
ΕΞΑΜΗΝΟ : Α'. 

6 ώρες τήν έβδομάδα (έργασ. Μετρήσεων) 


ΕΞΑΜΗΝΟ : Β'. 

6 ώρες τήν έβδομάδα 

I. έργαστ. μετρήσεων 3 ώρες 

II. έργαστ. Ηλεκτρονικών 3 ώρες 

I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

1. Διαφορά δυναμικού, σύνδεση βολτομέτρου. "Ενταση 

νεύματος, σύνδεση άμπερομέτρου. Ανοικτό καί ^κλειστό κύ- 
ιλωμα. Καλοί καί κακοί άγωγοί τοϋ ήλεκτρισμου. ^ , 

2. Πηγές συνεχούς ρεύματος. Σύνδεση στοιχεαον σε σειρά, 

ιαράλληλα καί μικτή σύνδεση , _ 

3. Ηλεκτρική άντίσταση. Νόμος τού Ο Η Μ. Μεταβολή της 
)λεκτρικής άντιστάσεως μέ τή θερμοκρασία. Χάραξη καμπυ- 
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λης μεταβολής της έντάσεως συναρτήσει της τάσεως σέ 
ψυχρή αντίσταση. Πτώση τάσεως. 

4. Υπολογισμός της Ειδικής άντιστάσεο)ς άγωγοϋ μέ 
μέτρηση του μήκους, της διατομής καί τής άντιστάσεώς του. 
Σύγκριση των ειδικών αντιστάσεων χρωμονικελίνης καί σι¬ 
δήρου 

5. Καταναλωτές σέ σειρά. Ισοδύναμη αντίσταση κατα¬ 
ναλωτών σέ σειρά. 2ος νόμος τοΰ Κίρχωφ. 

6. Παράλληλοι καταναλιοτές. Ισοδύναμη άντίσταση παρα- 
λήλων καταναλωτών. 1ος νόμος τοϋ Κίρχωφ. 

7. Μικτές συνδέσεις καταναλωτών 

8. Ηλεκτρική ισχύς. Βαττόμετρο, σύνδεση αύτοϋ. Μέτρη¬ 
ση τής ισχύος μέ τή βοήθεια α) βαττομέτρου β) βολτομέτρου 
καί άμπερομέτρου 

Εξάρτηση τής ισχύος άπό τήν εφαρμοζόμενη τάση. Χάρα¬ 
ξη καμπύλης μεταβολής τής ισχύος συναρτήσει τής τάσεως 
(Κ=σταθερά) 

9. Ηλεκτρική ένέργεια. Μέτρηση αυτής μέ τή βοήθεια 
α) βαττομέτρου καί χρονομέτρου β) βολτομέτρου, άμπερο¬ 
μέτρου καί χρονομέτρου γ) μετρητή ήλεκτρικής ενέργειας. 

10. Νόμος τοϋ ΙΟΕΚΕ. Σύγκριση καταναλισκομένης 
ενέργειας καί μεταβολής θερμοκρασίας νεροΰ 

11. 'Τπερθέρμανση άγωγοϋ άπό υπερένταση. Χρήση άσφα- 
λειών. Βραχυκύκλωμα. Αλλοίωση καί τήξη άγωγοϋ άπό 
βραχυκύκλωμα 

12. Νόμος ΕΑΡΕΑΟΕ. Κανόνας τής μεγίστης ροής. Μα- 
γνήτιση καί άπομαγνήτιση χαλύβδινης ράβδου. Επίδραση 
μόνιμου μαγνήτη σέ πηνίο (βραχυκυκλωμένο ή δχι). Επί¬ 
δραση ήλεκτρομαγνήτη σέ πηνίο. 

13. Ηλεκτρομαγνήτης, πολικότητα αύτοϋ. Ήλεκτρομα- 
γνητική έλξη. 

Ένταση μαγνητικοϋ πεδίου. Μαγνητική έπαγωγή καί 
μαγνητική διαπερατότητα. 

14. Ηλεκτρεγερτική δύναμη άπό έπαγωγή. Επίδραση 
της μεταβολής τής ροής καί τοΰ άριθμοΰ τών σπειρών. Νόμος 
τοϋ ΕΕΝΖ. 

15. Αύτεπαγωγή καί αποτελέσματα. Ηλεκτρεγερτική 
δύναμη άπό αύτεπαγωγή. Ρεύματα ΙΌΠΟΑΙίΕΤ. Συνέ¬ 
πειες τών ρευμάτων άπό αύτεπαγοιγή. Συγκράτηση τοΰ 
στρεφόμενου δίσκου τών μετρητών. Θέρμανση πυρήνα άπό 
έναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο. 

16. Ή μέτρηση ήλεκτρικής ενέργειας 

17. Νόμος τοΰ ΟΗΜ στο έναλλασσόμενο ρεΰμα. Ωμι¬ 
κός καταναλωτής. Κύκλωμα πού περιέχει αύτεπαγωγή. Επί¬ 
δραση τής ύπάρξεως πυρήνα στην αύξηση τοΰ συντελεστή 
αύτεπαγωγής πηνίου. Επαγωγικός ρεοστάτης. 

18. Ηλεκτρικός πυκνωτής (περιγραφή καί συμπεριφορά) 

19. Ή διακοπή τοΰ ήλεκτρικοϋ ρεύματος. 

20. Ισχύς στό έναλλασσόμενο ρεΰμα. Ισχύς πού άπορ- 
ροφάται : 

α) άπό ωμικό καταναλωτή 
β) άπό έπαγωγικό καταναλωτή καί 
γ) άπό χωρητικό καταναλωτή. Πραγματική, άερ¬ 
γη καί φαινόμενη ισχύς. 

21. Συσκευές διακοπής ήλεκτρικοϋ ρεύματος 

22. Ό πυκνωτής (διόρθωση συνημίτονου) 

23. Τριφασικά ρεύματα. Σύνδεση σέ άστέρα. Φασικές καί 
πολικές τάσεις. Συμμετρική καί άσύμμετρη φόρτιση 

24. Σύνδεση σέ τρίγωνο. Ρεύματα γραμμής καί ρεύματα 
φορτίου. Συμμετρική καί άσύμμετρη φόρτιση 

2ο. Μέτρηση πραγματικής τριφασικής ισχύος πού άπορ- 
ροφαται άπό συμμετρικούς καταναλωτές συνδεδεμένους α) 
σέ άστέρα καί β) σέ τρίγωνο μέ τή βοήθεια μονοφασικού βατ¬ 
τομέτρου. Τριφασικό βαττόμετρο Σύνδεση αύτοΰ. Εύρεση 
τοΰ συντελεστή ισχύος 

26. Ό μετασχηματιστής 

27. Μετρήσεις στό τροφοδοτικό 

α) Τάσεως εισόδου - έξόδου ρεύματος φορτίου 
β) Κυματώσεως 


28. Παλμογράφος-χρήσεις 

α) Μέτρηση συχνότητας - φάσεως 

β) Μέτρηση Λ.Ο. τάσεως 

γ) Μέτρηση διαμορφώσεως πλάτου (ΑΜ) 

29. "Ελεγχος τρανζίστορς καί λυχνιών 

30. "Ελεγχος μεγάφωνων 

31. "Ελεγχος μετασχηματιστών 

32. Μετρήσεις έπί ένισχυτών λυχνιών 

33. Μετρήσεις έπί ένισχυτών Τρανζίστορς 

34. Μέτρηση ισχύος έξόδου πομποΰ 

35. Μετρήσεις καί έ'λεγχος σέ Ταλαντωτή 

36. Μετρήσεις βαθμοΰ διαμορφώσεως 

II. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

1. Ενημέρωση για τά μέτρα άσφαλείας καί προστασίας 
πού πρέπει να λαμβάνωνται δταν κανείς έργάζεται μέ ήλε- 
Χτρονικές συσκευές. 

2. Χρησιμοποίηση τών ήλεκτρικών πηγών τροφοδοσίας 
καί τρόπος μετρήσεως αύτών (τάση, ρεΰμα, κλπ.) 

3. Χρησιμοποίηση τοΰ ήλεκτρικοϋ πολυμέτρου ,γιά βασι¬ 
κές μετρήσεις 

4. Νόμος τοΰ ΟΗΜ 

5. Τεχνολογία καί εΐδη άντιστάσεων 

6. » » » πυκνωτών 

7. » » » πηνίων 

8. » » » διακοπτών 

9. Ρεοστάτες καί ποτενσιόμετρα 

10. Χειρισμός Παλμογράφου 

11. » παλμογράφου (μέτρηση τάσεων 

12. » » (Μέτρηση συχνότητας) 

13. » » "Αλλες ειδικές μετρήσεις 

14. » γεννήτριας άκουστικών συχνοτήτων 

15. Χειρισμός γεννήτριας παραγωγής συναρτήσεων 

16. Συμπεριφορά πηνίων 

17. Συμπεριφορά πυκνωτών 

18. "Εννοια τής σταθεράς χρόνου σέ κυκλώματα ΚΟ, ΚΕ 

19. Συντονισμός σειράς 

20. Συντονισμός σέ παράλληλη σύνδεση 

21. Τεχνολογία καί είδη κρυσταλλικών διόδων 

22. Δοκιμαστικές μετρήσεις καί χαρακτηριστικά σέ 
κρυσταλλοδίοδο 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 

23. Κυκλώματα άνορθώσεως (άπλή, διπλή άνόρθωση) 

24. Φίλτρα γιά τροφοδοτικά 

25. Κυκλώματα διπλασιασμού τάσεως σέ κύκλωμα άνορ¬ 
θώσεως 

26. Μετρήσεις, έ'λεγχος άποδόσεως καί άνεύρεση βλαβών 
σέ τροφοδοτικά συνεχούς τάσεως 

27. Τεχνολογία καί είδη τρανζίστορ 

28. Δοκιμαστικές μετρήσεις σέ τρανζίστορ 

29. Κύκλωμα πολώσεως τρανζίστορ 

30· » κοινής βάσεως 

31. » κοινοΰ έκπομποΰ 

32. » » συλλέκτη 

33. Σταθεροποίηση κυκλωμάτων πωλώσεως 

& 34· Φυλλάδιά τεχνικών προδιαγραφών τρανζίστορ καί 
εύρεση υποκατάστατου τρανζίστορ. 

35. Ενισχυτής τρανζίστορ μέ σύζευξη ΚΟ 

36. Ενισχυτής τρανζίστορ μέ σύζευξη μετασχηματιστή 

37. Ενισχυτής τρανζίστορ μέ άπ’ ευθείας σύζευξη 

Συμπεριφορά καί βασικά χαρακτηριστικά τρανζίστορ 
ΡΕΤ καί ΜΟδΡΕΤ ^ 

39. Ενισχυτής μέ τρανζίστορ ΡΕΤ 

40. Ενισχυτής μέ όλοκληρωμένα κυκλώματα 

4Ε Συμπεριφορά καί βασικά χαρακτηριστικά έλεγχόμε- 
νου ανορθωτή πυριτίου (3.Ο.Β.) Χρησιμοποίηση σέ άπλό 
κυνλ^ιι . ίλιγγο» · 
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42. Συμπεριφορά καί βασικά χαρακτηριστικά άμφίδρομου 
ελεγχόμενου άνορθωτή πυριτίου ΤΒΙΑΟ καί του άμφιδρό- 
μου άνορθωτοϋ ΡΙΑΟ. (Χρησιμοποίηση σε άπλό κύκλωμα 
ελέγχου). 

43. Φωτοδίοδος καί φωτοτρανζίστορ 

44. Λογικές ηλεκτρονικές θύρες ΑΝΟ, ΟΚ, κλπ. 

45. Δίοδος ΥΑΒΑΟΤΟΒ. Συμπεριφορά καί χαρακτηρι¬ 
στικά 

46. ΤΗΕΒΜΙ3ΤΟΒ. Συμπεριφορά καί χαρακτηριστικά 
αυτής 

47. Εξάσκηση σέ κασιττεροκολλήσεις των ηλεκτρονι¬ 
κών κυκλωμάτων 

48. Συναρμολόγηση καί κατασκευή ενός άπλοϋ, ήλε- 
κτρικοϋ ή ήλεκτρονικοϋ κυκλώματος (πχ. τροφοδοτικό, ενι¬ 
σχυτής κλπ.) 

β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΤΑΞΕΩΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 
-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 


Α' & Β' ΕΞΑΜΗΝΟ : 

10 ώρες τήν έβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Τροφοδοτικά συνεχούς τάσεως καί κυκλώματα έλέγ- 
χου καί προστασίας αυτών 

2. Σταθεροποίηση τροφοδοτικών με ΖΕΝΕΚ 

3. Σταθεροποίηση τροφοδοτικών συνεχούς τάσεως μέ ο¬ 
λοκληρωμένα κυκλώματα 

4. Κυκλώματα έλέγχου μέ ελεγχόμενο ανορθωτή πυρι¬ 
τίου (30Β) (Μέ επιλογή κυκλωμάτων) 

5. Κύκλωμα έλέγχου έναλλασσομένης τάσεως μέ ΤΚΙΑΟ 
(Κύκλωμα έλέγχου έντάσεως φωτισμού). 

6. Κυκλώματα παραγωγής καί σχηματισμού κυματο- 

μορφών μέ άντιστάσεις, πυκνωτάς. (Διαφορηση, ολοκλή¬ 
ρωσή). ^ % 

7. Κυκλώματα περιορισμού καί ψαλιδισμοΰ με διοδους 

8. Κυκλώματα σχηματισμού κυματομορφών μέ διοδους 
καί άντιστάσεις 

9. Ενισχυτές ΡϋδΗ-ΡΙΙΕΕ , 

10. Ενισχυτές μέ συμπληρωματική συμμετρία 

11. Στερεοφωνικοί ένισχυτές 

12. Συντονιζόμενοι ένισχυτές γιά υψηλές συχνότητες 

13. Ένισχυτές εύρείας περιοχής (ΥΙϋΕΟ) 

14. Συντονιζόμενοι ταλαντωτές ΕΟ. 

15. Ταλαντωτής ΗΑΚΤΕΕΥ και ΟΟΕΡΙΓΤ8 

16. Ταλαντωτές μεταθέσεως φάσεως 

17. Κρυσταλλικοί ταλαντωτές 

18. Ασταθής πολυδονητής 

19. Ταλαντωτής αποκλεισμού (ΒΕΟΟΚΙΝΟ ΟδΕΙΒ- 

ΕΑΤΟΚ) 

20. Κυκλώματα παραγωγής πριονωτών κυματομορφών 

(ΒΟΟΤ3ΤΚΑΡ 3Α\ΥΤΟΟΤΗ ΟΕΝΕΚΕΤΟΚ) 

21. Κύκλωμα σκανδάλης (30ΗΜΙΤΤ ΤΒΙΟΟΕΚ) 

22. Κατασκευή άπλών λογικών κυκλωμάτων με πύλες. 

(ΑΝΟ, ΝΑΝ: ΟΒ, ΝΟΒ καί μέ τήν χρησιμοποίηση ολο¬ 
κληρωμένων κυκλωμάτων). , 

23. Άμφισταθής πολυδονητής ΡΕΙΡ-ΡΕΟΡ και είδη 

αύτοΰ Β-δ, Ι-Κ, 0.Τ 

24. Μονοσταθής πολυδονητής 

25. Δυαδικοί μετρητές , 

26. Καταγράφεις καί καταγράφεις μετατοπισεως 

27. Τελεστικός ένισχυτής , , 

28. Κύκλωμα προσθέσεως μέ τελεστικό ενισχυτή 

29. Κύκλωμα διαφορήσεως καί όλοκληρωσεως μέ ολο¬ 
κληρωμένα κυκλώματα , ,. 

30. Τοποθέτηση καί σύνδεση έςαρτηματων και ολοκλη¬ 
ρωμένων κυκλωμάτων έπάνω σέ τυπωμένο κύκλωμα 


31. “Έλεγχος καλής λειτουργίας ολοκληρωμένων κυκλω¬ 
μάτων 

32. “Ανίχνευση βλαβών σέ ήλεκτρονικά κυκλώματα 

33. Κύκλωμα διαμορφώσεως πλάτους 

34. Κύκλωμα άποδιαμορφώσεως πλάτους (Φώραση) 

35. Κύκλωμα διαμορφώσεως συχνότητας 

36. Κυκλώματα άποδιαμορφώσεως συχνότητας 

37. Κυκλώματα άκουστικής συχνότητας σέ ραδιόφωνα 

38. Πρώτη καί δεύτερη βαθμίδα ένισχύσεως ένισχυτής έν- 
διάμεσης συχνότητας σέ ύπερετερόδυνο ραδιόφωνο 

39. Φώραση καί κύκλωμα αύτόματου έλέγχου απολα¬ 
βής σέ ύπερετερόδυνο ραδιόφωνο. 

40. Κύκλωμα συντονισμού υψηλής συχνότητας σέ ρα¬ 
διόφωνα (ΒΡ ΤϋΝΙΝΟ) Καθορισμός έπιλεκτικότητας 

41. Τοπικός ταλαντωτής σέ ύπερετερόδυνο ραδιόφωνο 

42. Κύκλωμα μίξεως καί μετατροπής συχνότητας σέ 
ύπερετερόδυνο ραδιόφωνο 

43. Ρύθμιση καί ευθυγράμμιση σέ ύπερετερόδυνο ραδιό¬ 
φωνο 

44. Συμπτωματολογία καί άνίχνευση βλαβών σέ ραδιό¬ 
φωνα 

45. Αναγνώριση καί χονδρική περιγραφή βαθμιδών σέ 
κυκλωματικό άνάπτυγμα δέκτη τηλεοράσεως (IV) 

46. Κυκλώματα ύψηλής συχνότητας (ΤΓΙΝΕΒ) σέ δέκτη 
τηλεοράσεως (Τν) καί ρύθμισή του 

47. Κύκλωμα μίξεως καί μετατροπής συχνότητας σέ τη¬ 
λεόραση (τν) ; ( 

48. Κύκλωμα φωράσεως σήματος εικόνας καί διαχωρι¬ 
σμού ήχου σέ δέκτη (Τλ 7 ) , ( ι 

49. Φώραση καί βαθμίδα άκουστικής συχνότητας σέ δέ¬ 
κτη τν 

50. Σάρωση καί συγχρονισμός σέ δέκτη ΤΥ 

51. Τροφοδοτικό ύψηλής τάσεως σέ δέκτη ΊΎ 

52. Κυκλώματα Α\Έ καί ΛΡΟ σέ δέκτες I V 

53. "Ελεγχος έστιάσεως, κοντράστ, φωτεινότητας, σα¬ 
φήνειας καί γραμμικότητας σέ εικόνα δέκτου I V 

54. Σχηματισμός καί ρύθμιση τής ολικής καμπύλης απο- 

κρίσεως σέ δέκτη ΊΎ , , 

55. Τελική εύθυγράμμιση καί έλεγχος τής ευαισθησίας 

σέ δέκτη Τν 

56. Συμπτωματολογία καί άνίχνευση βλαβών σέ δέκτη 

τν 

57. Συμπτωματολογία καί άνίχνευση βλαβών σέ δέκτη 
Τν καί γιά τις περιπτώσεις (45) ως (54) ^ 

58. Συναρμολόγηση ραδιοφώνου ΛΜ ή Ι' Μ 

59. Συναρμολόγηση δέκτη τηλεοράσεως (προαιρετικό). 


δ. ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

ΤΑΞΗ : Α'- ΕΞΑΜΗΝΟ : 

Α' & Β'-2 ώρες τήν έβδομάδα 

Εισαγωγή , 

0-1 Τό αύτοκινητό καί η χρησιμότητα του 

0-2 Τύποι αυτοκινήτων „ , , 

0-3 Σύντομη περιγραφή καί κύρια μέρη του αυτοκίνητου 

α) Παραγωγή καί μετατροπή τής κινήσεως ^ ^ 

I. Σύστημα παρασκευής-Τροφοδοσίας καυσίμου και εςα- 
γωγής άερίων __ , 

1—1 Συνοπτική περιγραφή τού συστήματος ^ 

1-2 'Η άποθήκη τής βενζίνης (τό ρεζερβουάρ) , 

1-3 Σωλήνες μεταφοράς καυσίμου-Μετρητης (δείκτης) 

Γής στάθμης 

1-4 Ή αντλία της βενζίνης ^ ,, 

1-5 Τά φίλτρα τού καυσίμου και του αερος 
1-6 Ό έξαερωτήρας (καρμπυρατέρ) _ > 

1-7 Τό σύστημα εισαγωγής (πολλαπλή εισαγωγή) 
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1-8 Τό σύστημα έξαγωγής (πολλαπλή έξαγωγή) 

1- 9 'Ο σιγαστήρας (σιλανσιέ) 

2. Σύστημα έναύσεως ή άναφλέξεως 

2- 1 Προορισμός τοΰ συστήματος 

2- 2 Συνοπτική περιγραφή και λειτουργία 

3. Σύστημα ψύξεως 

3- 1 Γενικά 

3- 2 Συνοπτική περιγραφή καί λειτουργία 

Τό σύστημα της ψύξεως μέ άέρα 
(κινητήρες άερόψυκτοι) 

4. Σύστημα λιπάνσεως 

4- 1 Γενικά 

4-2 Τρόπος λιπάνσεως 

4- 3 Σύστημα λιπάνσεως μέ άναγκαστική κυκλοφορία 

β) Μετάδοση της κινήσεως 

5. Προορισμός τοΰ συστήματος. Κύρια μέρη 

5- 1 Γενικά 

5- 2 'Ο συμπλέκτης 

6. Τό κιβώτιο ταχυτήτων 

6- 1 Προορισμός τοΰ κιβωτίου ταχυτήτων 

6-2 Συνοπτική περιγραφή καί λειτουργία τοΰ κιβωτίου 
ταχυτήτων 

6- 3 Εΐδη κιβωτίων ταχυτήτων 

7. "Αξονες μεταδόσεως κινήσεως. Γωνιακή μετάδοση 

7- 1 Γενικά-Προορισμός 

7-2 Συνοπτική περιγραφή-λειτουργία 

7- 3 Γωνιακή μετάδοση 

8. Τό διαφορικό 

8- 1 Γενικά-Προορισμός 

8-2 Συνοπτική περιγραφή 

8- 3 Πώς λειτουργεί τό διαφορικό 

9. Σύστημα διευΟύνσεως 

9- 1 Προορισμός καί περιγραφή τοΰ συστήματος 

9-2 ΙΙώς λειτουργεί τό σύστημα διευθύνσεως 

9-3 Τό τετράπλευρο όδηγήσεως 

9- 4 Ή γεωμετρία τοΰ συστήματος όδηγήσεως 

10. Σύστημα πεδήσεως 

10- 1 Γενικά-Προορισμός τοΰ συστήματος 

10-2 Συνοπτική περιγραφή καί λειτουργία τοΰ συστή¬ 
ματος πεδήσεως 

10-3 Μηχανικό σύστημα πεδήσεως 

10-4 Υδραυλικό σύστημα πεδήσεως 
10-5 Δισκοπέδες (δισκόφρενα) 

10-6 Μήκος διαδρομής γιά τήν πέδηση 

10- 7 Συστήματα πεδήσεως μέ βοηθητικά μέσα ή μέ ξένη 
δύναμη 

γ') Φέρουσα κατασκευή-Πλαίσιο-Πήγμα- 
Άνάρτηση "Αξονες καί Τροχοί 

11. Σύστημα άναρτήσεως, ώθήσεως καί άντιδράσεως 

11— 1 Γενικά-Προορισμός τοΰ συστήματος 

11—2 Συνοπτική περιγραφή τοΰ συστήματος 

11—3 Αποσβεστήρες κραδασμών ή μειωτήρες ταλαντώ¬ 
σεων (άμορτισέρ) 

11- 4 "Ωθηση καί άντίδραση 

12. "Αξονες καί τροχοί 

12- 1 Οί άξονες των τροχών 

12-2 Οί τροχοί 

12- 3 Χαρακτηρισμός ελαστικών 

δ') ’ Ηλεκτρική έγκατάσταση τοΰ αυτοκινήτου 
Μετρητικά όργανα - Βοηθητικές συσκευές 

13. Ηλεκτρική έγκατάσταση 

13— 1 Γενικά 

13-2 Τό κύκλωμα παραγωγής καί άποθηκεύσεως ήλεκ- 
τρικής ένεργείας 

13-3 Κυκλώματα καταναλώσεως 


14. "Οργανα καί βοηθητικές συσκευές 

14-1 Μετρητικά καί ενδεικτικά όργανα 

14- 2 Βοηθητικές συσκευές 

ε) Συντήρηση καί μικροεπισκευές τοΰ αυτοκινήτου 

15. Συντήρηση τοΰ αυτοκινήτου 

15- 1 Γενικά 

15-2 Συντήρηση τοΰ αυτοκινήτου 
15-3 Αναζήτηση τών βλαβών 
15-4 Μικροεπισκευές 

15-5 Εργαλεία, όργανα άνταλλακτικά καί λοιπά υλικά 
μέ τά όποια πρέπει νά είναι εφοδιασμένο κάθε όχημα 

2. ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΤΑΞΗ : Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β'-2 ώρες τήν εβδομάδα 

1) Μηχανήματα παραγωγής άδρανών υλικών ( Μη¬ 
χανές θραύσεως διαβαθμίσεως καί διαλογής άδρανών υλι¬ 
κών). 

2) Διατρητικά μηχανήματα ( Άερόσφυρος, Αεροσυ¬ 
μπιεστές κ.λ.π.) 

3) Μηχανήματα μεταφοράς 

Φορτηγά Μεταφορικές ταινίες - Άναβατόρια Φορτωτές 
Βαρούλκα Γερανοί κλπ. 

4) Χωματουργικά Μηχανήματα 

Εκσκαφείς - Φορτωτές - Πασσαλόπηκτες - Γεωτρύπανα 
Προωθητές Ίσοπεδωτές 

5) Συμπιεστές γαιών καί οδοστρωμάτων 'Οδοστρωτή- 
ρεζ , 

6) Εκσκαφείς Γενικής Χρήσεως : 

Μετωπικού πτύου, Άνεσταμένου πτύου 'Αρπαγής, Σει- 
ρομένου πτύου Πασσαλοπήκτης, Γερανός 

7) Επίπεδοι εκσκαφείς : Προωθητής, Ίσοπεδωτής, Ά~ 
ποξεστικό όχημα (σκρέϊπερ ) Έκσκαπτική φρέζα άνα- 
μοχλευτής. 

8) Μηχανήματα παραγωγής σκυροδέματος. Αναμικτή¬ 
ρες σκυροδέματος Τροφοδοτικές καί ζυγιστικές διατάξεις 
Μεταφορά καί διάστρωση σκυροδέματος- -Γερανοί - Μη- 
χανήματα Ασφαλιστικών "Εργων 

9) Ξυλουργικά μηχανήματα 

Πριονοκορδέλλα, πλάνη, ώεχονδριστήρας, σβούρα, φρέζα, 
μηχανές ανοίγματος οπών, Τριβεία Ξεμορσαρίστρα, ηλεκτρι¬ 
κή πρέσσα 

10) Μηχανήματα κοπής καί λειάνσεως μαρμάρων 

11) Μηχανήματα ελαιοχρωματιστών 

3. ΣΧΕΔΙΟ 

α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΤΑΞΕΩΣ ΚΟΙΝΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' — 4 ώρες^τήν εβδομάδα 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Β' -3 ώρες τήν εβδομάδα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή 

2. Υλικά καί μέσα σχεδιάσεως 

2-1 Τό χαρτί 

2-2 Τό μολύβι 
2-3 Τό μελάνι 
2-4 Τό σχεδιαστήριο 

2- 5 Τά όργανα σχεδιάσεως 

3. Γραμμές 

3- 1 Είδος καί πάχος γραμμών 
3 -2 Χάραξη γραμμών 

3- 3 "Ασκηση στή γραμμογραφία 

4 · , Τε / ν '·κή γραφή γραμμάτων καί άριθμών 

4- 1 Ελεύθερη γραφή 

4-2 Γραφή μέ οδηγό 

4-3 Γραφή μέ επικόλληση 
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5. Κλίμακα σχεδιάσεως 
5-1 Γενικά 

5-2 Είδη κλιμάκων 

5- 3 Χρήση κλίμακας σχεδιάσεως 

6. Γεωμετρικές κατασκευές 

6- 1 Γενικά 

6-2 Εύθεία κάθετη σέ γνωστή ευθεία καί ευθεία παράλ¬ 
ληλη σέ γνωστή εύθεία 

6-3 Διαίρεση εύθυγρ άμμου τμήματος σέ ίσα μέρη 

6-4 Έφαπτομένες κύκλου 

6-5 Κοινές έφαπτομένες κύκλων 

6-6 Συναρμογή εύθειών καί κυκλικών τόξων 

6-7 Κανονικά πολύγωνα 

7. Αρχές μηχανολογικού σχεδί.υ 

8. Αξονομετρικό σχέδιο 

8-1 ΤΙ είναι τό άξονομετρικό Σχέδιο 

8-2 Ίσομετρική προβολή 

8-3 Παραδείγματα ίσομετρικών προβολών 

8-4 Λίγα λόγια γιά τις διαστάσεις στο σχέδιο 

8- 5 Σχέδια μέ γραμμές μή ΐσομετρικές 

9 Σύστημα ορθών προβολών 

9- 1 Τι σημαίνει ορθή προβολή καί τομή 

9-2 Πρακτικές οδηγίες γιά τό πώς θά παρουσιάσομε ένα 
άντικείμενο σέ ορθές προβολές 

9-3 Παραδείγματα σχεδιάσεως ορθών προβολών μη¬ 
χανολογικών αντικειμένων 

9- 4 Παραδείγματα σχεδιάσεως μέ βοηθητικές όψεις 
σέ λοξά προβολικά έπίπεδα 

10. Τομές 

10- 1 Γενικά 

10—2 Ήμιτομές 

10-3 Μερικές Τομές Τοπικές τομές 

10-4 Τομές σέ διάφορα έπίπεδα 

10- 5 Ανακεφαλαίωση καί πρακτικές οδηγίες για τις 
τομές 

11. Οί διαστάσεις καί ή τοποθέτησή τους 

11- 1 Γενικά 

11-2 Βασικοί κανόνες στήν τοποθέτηση τών διαστά¬ 
σεων 

11-3 Ανακεφαλαίωση τών οδηγιών για τήν αποφυγή 
σφαλμάτων στήν τοποθέτηση τών διαστάσεων 

11- 4 Παραδείγματα σωστής τοποθετήσεως διαστάσεων 
στά τεμάχια πού σχεδιάστηκαν ως τώρα. 

12. Συμπληρώματα στο μηχανολογικό σχέδιο 

12- 1 Σήμανση τού βαθμού επεξεργασίας ένός τεμαχίου 

12-2 Οί άνοχές κατασκευής 

12-3 Τό πινάκιο τού Σχεδίου 


β. Πρόγραμμα Β' τάξεως 

I. Κατεύθυνση : ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 
ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 


1. Οικοδομικές σχεδιάσεις 

1.1 Κανόνες καί συμβολισμοί , 

1.2 Γραφή διαστάσεων καί ορθή τοποθέτηση τους στο 

1.3 Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομής, σέ οικόπεδο μέ 
ρυμοτομικές, οικοδομικές καί διαχωριστικές γραμμές 

1.4 Σχεδίαση κατόψεως θεμελίων άπό λιθοδομή 

2. Σχεδιάσεις οπλισμένου σκυροδέματος 

2.1 Θεμελίωση οικοδομής , 

2.1.1 Κάτοψη πέδιλων, πεδιλοδοκών, υποστηλοματων 

καί τομές 

2.2 Σχεδιάσεις ξυλοτύπου οροφής 


2.2.1 Κάτοψη καί τομές ξυλοτύπου πλάκας άμφιερεί- 
στου, συνεχούς καί προβόλου, μετά τών άναπτυ- 
γμάτων οπλισμού 

2.2.2 Κάτοψη καί τομή ξυλοτύπου πλακός τετραερείστου 
απλής καί συνεχούς 

2.2.3 Κάτοψη καί τομή ξυλοτύπου πλάκας μετά διακένων 
(ΖόΟΕΕΝΕΚ - Τσοΰλνερ). 

2.2.4 Κάτοψη καί τομή ξυλοτύπου δοκού άμφιερείστου, 
συνεχούς καί μέ πρόβολο, μετά τά άναπτύγματα 
οπλισμού 

2.2.5 Κάτοψη καί τομή ξυλοτύπου γιά ένα πλήρη όροφο 
οικοδομής 

2.3 Ξυλότυποι ειδικών κατασκευών 

2.3.1 Πλαίσια καί λεπτομέριες ένισχύσεων πλαισίων 

2.3.2 Ενισχύσεις δοκού σέ σημείο συγκεντρωμένων 
φορτίων 

3. Κλίμακες (Σκάλες) 

3.1 Στοιχεία κλίμακας (Σκάλες) 

3.2 Εύθύγραμμη κλίμακα 

3.3 Χαράξεις κλιμάκων στροφής 90° καί 180° 

3.4 Επενδύσεις κλιμάκων (υψομετρική διαφορά πρώτης 
καί τελευταίας άντιβαθμίδας, λόγω διαφοριτικών 
έπενδύσεων δαπέδων άπό όροφο σέ όροφο) 

4. Σχεδίαση ξύλινων άντιστηρίξεων 

II. Κατεύθυνση: 1) Τοιχοποιιών καί έπιχρισμάτων 

2) Έπικαλύψεως καί μαρμαρικών έργασιών 

3) Ελαιοχρωματιστών 

1. Οικοδομικές σχεδιάσεις 

1.1 Κανόνες καί συμβολισμοί 

1.2 Γραφή διαστάσεων καί ορθή τοποθέτησή τους 

1.3 Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομής μέ ρυμοτομικές, 
οικοδομικές καί διαχωριστικές γραμμές τού οικοπέδου 

1.4 Θεμέλια οικοδομής άπό λιθοδομή 

2. Σχεδιάσεις οπλισμένου σκυροδέματος 

2.1 Θεμελίωση οικοδομής άπό μπετόν, πέδιλα, πεδιλο- 
δοκοί, ύποστυλώματα καί τομές. 

2.2 Ξυλότοποι καί τομές πλακών άμφιερείντων, συνεχών 
καί μέ προβόλιο 

2.3 Ξυλότυποι καί τομές δοκών άμφιερείντων, συνεχών 
καί προβόλων. 

3. Στοιχεία άρχιτεκτονικών σχεδιάσεων 

3.1 Κάτοψη οικοδομής μέ λεπτομέρειες πάχους τοίχων, 
θέσεως μεγέθους καί τρόπου λειτουργίας κουφωμά¬ 
των, κλιμακοστασίου, λουτρού μέ τις θέσεις ειδών 
υγιεινής καί κουζίνας μέ διαρρύθμιση τών χωρων κτλ 

4. Κλίμακες (σκάλες) 

4.1 Στοιχεία κλίμακος , 

4.2 Εύθύγραμμη κλίμακα μέ δύο βραχίονες καί πλατυ- 

σκαλα 

4.3 Χαράξεις κλιμάκων στροφής 90° και 180° 

4.4 Επενδύσεις κλίμακος (υψομετρική διαφορά πρώτης 
καί τελευταίας άντιβαθμίδας, λόγω τών διαφορετικών 
έπενδύσεων δαπέδων άπό όροφο σέ όροφο). 

5. Εσωτερικό σύστημα άποχετεύσεως οίκοδομής 

6. Ξύλινες άντιστηρίξεις 

7. Κουφώματα ξύλινα 

7.1 Λεπτομέριες άναρτήσεως συρτών θυρών καί παρα¬ 
θύρων 

7.2 Παράθυρα μέ άνελισσόμενο εξώφυλλο (ρολά) 

7.3 Θύρες πρεσσαριστές 

8. Κουφώματα μεταλλικά 

8.1 Τομές σιδηρών κουφωμάτων 

8 2 Τομές κουφωμάτων άλουμινίου απλών και συρτών 
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9. Σχεδιάσεις λεπτομεριών 

9.1 'Αρμοί διαστολής 

9.2 Μονώσεις δώματος 

9.3 Δάπεδα ξύλινα, μωσαϊκά, μαρμάρινα, πλαστικά 

III. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Οικοδομικές σχεδιάσεις 

1.1 Κανόνες καί συμβολισμοί 

1.2 Γραφή διαστάσεων καί ορθή τοποθέτησή τους 

1.3 Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομής μέ ρυμοτομι¬ 
κές οικοδομές καί διαχωριστικές γραμμές τοϋ οικοπέδου 

1.4 Θεμέλια οικοδομής άπό λιθοδομή 

2. Ξυλουργικές Σχεδιάσεις 

2.1 Ξύλινα πατώματα 

2.2 Δάπεδα 

2.3 Δάπεδα μέ μονώσεις 

2.4 Πόρτες περαστές (ταμπλαδωτές) 

2.5 Πόρτα περαστή δίφυλλη ύαλωτή 

2.6 Πόρτα πρεσσαριστή 

2.7 Πόρτα περαστή καρφωτή (ραμποτέ) 

2.8 Πόρτα δίφυλλη ύαλωτή έπιστροφική ή παλινδρο¬ 
μική (άλλέ ρετούρ) 

2.9 Λεπτομέρειες συρτών πορτών ή παραθύρων 

2.10 Εσωτερική συρτή πόρτα 

2.11 Γαλλικό παράθυρο 

2.12 Γερμανικό παράθυρο 

2.13 Παράθυρο μέ περιελισσόμενο έξώφυλλο (ρολό) 

2.14 'Υαλοστάσια μπαλκονόπορτες 

2.15 Ξυλουργικές συνδέσεις 

2.16 Στέγες 

2.17 Ξύλινα ζευκτά 

2.18 Επενδύσεις τοίχων 

2.19 Ψευδοροφές 

2.20 Σχέδια κατασκευής σύνθετου έπίπλου 

2.21 Συρτάρια 

2.22 Ντουλάπια υπνοδωματίων 

2.23 Ντουλάπια μαγειρείων 

4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Α' ΤΑΞΕΩΣ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' - 4 ώρες τήν έβδομάδα 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Β' — 3 ώρες τήν έβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Αντικείμενο καί σκοπός 

Β' ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 

1) Έκσκαφαί (Γενικαί έκσκαφαί - Έκσκαφαί θεμελίων 
οικοδομών - Σχέδια χωματουργικών έργασιών) 

2) Κατάταξη έδαφών - Έδαφοτεχνική έρευνα - Τάση 
έδράσεως 

3) Θεμέλια (Σχέδιο καί χάραξη θεμελίων) Διαστάσεις 
θεμελίων καί τρόποι θεμελιώσεως 

4) Αντιστηρίξεις 

5) Έπιχώσεις 

6) Αποστραγγίσεις 

7) Βελτίωση τοϋ έδάφους 

8) Είδη θεμελιώσεων, γενικές ή μερικές κοιτοστρώσεις 

9) Επιμετρήσεις έργων θεμελιώσεων 


Γ' ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

1) Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία (στύλοι, στοιχεία κλπ) 

2) 'Οριζόντια φέροντα στοιχεία (πλάκες, δοκοί κλπ.) 

Δ' ΤΟΙΧΟΠΟΙ Ι ΕΣ - ΛΙΘΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1) Γενικά 

2) Λιθοδομές άπό φυσικούς λίθους 
α) Γενικά 

β) Λιθορριπές 
γ) Ξηρολιθοδομές 
δ) Λιθοδομές μέ κονίαμα 
ε) Κονιάματα δομήσεως 
στ) Άργολιθοδομές 
ζ) Λιθοδομές μέ λίθους ξεστούς 
η) Λιθοδομές μέ λίθους ήμιξέστους 

θ) Ειδικές κατασκευές άπό λιθοδομή : 
α) Ανοίγματα τοίχων 
β) Ανώφλια - Κατώφλια 
γ) Τοίχοι άντιστηρίξεως 
δ) Θόλοι - Αψίδες - Καπνοδόχοι 

3. Λιθοδομές άπό τεχνητούς λίθους - Γενικοί κανόνες 
α) ’Οπτοπλινθοδομές 

β) Τσιμεντολιθοδομές καί κισσηροπλινθοδομές 

4) Αρμολογήματα 

5) Μόνωση τοίχων 

α) Άπό τήν ύγρασία 
β) Άπό τή θερμότητα 
γ) Άπό τόν ήχο 

6) Μικτές τοιχοποιίες - Χυτές τυχοποιΐες 

7) Επιμετρήσεις "Εργων λίθινων κατασκευών καί τοι¬ 
χοποιιών 

Ε' ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

1) Εΐδη έπιχρισμάτων 

α) Εσωτερικά (τριπτά) 

β) Εξωτερικά (τριπτά, ραντιστά άρτιφισιέλ) 

γ) Κονίαι καί Κονιάματα έπιχρισμάτων 

2) Κατασκευή 

3) Συντήρηση - Βλάβαι 

4) Επενδύσεις οριζοντίων καί κατακορύφων έπιφανειών 
α) Άπό ξύλο 

β) Άπό μάρμαρο 
γ) Άπό πλανίδια κλπ. ύλικά 

5) Επιμετρήσεις Έπιχρησμάτων Επενδύσεων 

ΣΤ' ΣΤΕΓΕΣ 

1) Γενικά 

α) Μορφή στεγών 
β) Κλίσεις στεγών 
γ) Ζευκτά 

ό) Απορροή όμβριων ύδάτων 

2) Ξύλινες στέγες - Μορφές 

3) Μεταλλικές στέγες-Μορφές 

4) Στέγες από ωπλισμένο σκυρόδεμα—Μορφές 

5) Υπόστεγα 

Τύπου προκατασκευασμένων ελασμάτων (ΟΕΧΙΟΝ) 

Ζ' ΔΩΜΑΤΑ 

1) Μονώσεις-ρύσεις 

2) Απαγωγή όμβριων ύδάτων 

3) Μόρφωση ταρατσών 
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Η' ΠΑΤΩΜΑΤΑ 

1. Γενικά 

2. Γενική διάταξη πατωμάτων 

3. Πατώματα άπδ ξύλο καί χάλυβα 

4. Πατώματα άπδ ώπλισμένο σκυρόδεμα 
α) Μονώσεις 

β) Όροφές 

Ειδικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
Θ' ΔΑΠΕΔΑ 


3. Ελαιοχρωματισμοί 

α) Έπί επιχρισμάτων 
β) Έπί ξύλινων επιφανειών 
γ) Έπί μεταλλικών επιφανειών 

4. Πλαστικοί χρωματισμοί 
α) Εσωτερικοί 

β) Εξωτερικοί 

5. Ταπετσαρίες 

6. Ειδικοί χρωματισμοί (Διακοσμήσεις γύψινες, τσιμέντι- 
νες) 


1. Εσωτερικά 

α) Είδη δαπέδων 
β) ' Υποστρώματα 
γ) Αλφαδιές 

δ) Δάπεδα άπδ φυσικούς λίθους 
ε) Δάπεδα άπδ μάρμαρο 
στ) Δάπεδα άπδ πλάκες 
ζ) Δάπεδα άπδ πλακίδια 
η) Μωσαϊκά 
θ) ’Απδ ξύλο 

ι) Πλαστικά δάπεδα άπδ πλακίδια καί τάπητες 
(ΕΙΝΟΕΕΙΙΜ) 

ια) Άλλα είδη χυτών δαπέδων 

Γ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Γ Κουφώματα Ξύλινα 

1. Πόρτες εσωτερικές 

α) Περαστές (ταμπλαδωτές) 
β) Πρεσσαριστές 
γ) Κυλιόμενες 

2. Πόρτες έξωτερικές 
α) Γενικά στοιχεία 
β) Κύριες είσοδοι 

γ) Βοηθητικές (κουζινόπορτες) 

3. Παράθυρα 

α) Γενικά-Διαστάσεις 
β) Απλά 

(1) μέ Γαλλικά εξώφυλλα 

(2) μέ Γερμανικά εξώφυλλα 

(3) μέ ρολλά (ξύλινα, μεταλλικά ή πλαστικά). 

ΙΙ' Κουφώματα Μεταλλικά 

1. * Υλικά συνθέσεως 

α) Σιδηρέλασμα ειδικής διατομής (ΡΒΟΡΙΕ5) 
β) Λαμαρίνα άναδιπλωμένη (στράντζα) 
γ) Ειδικές διατομές άλουμινίου (ΡΚΟΡΙΕ5) 

2. Πόρτες άπδ σιδηρέλασμα ειδικής διατομής (ΡΗΟΡΙΕ8) 

Πόρτες άπδ άναδιπλωμένη λαμαρίνα (στραντζαριστές) 
Πόρτες άπδ ειδικές διατομές αλουμίνιου (ΡΚΟΜΚ&) 

3. Παράθυρα άπδ σιδηρέλασμα είδικής διατομής (ΡΚΟΡΙΕ5) 

Παράθυρα άπδ άναδιπλωμόνη λαμαρίνα /στρ^τζαριστα) 
Παράθυρα άπδ ειδικές διατομές άλουμινίου (ΡΚΟΜΚδ) 

ΙΙΓ Κουφώματα ειδικά μεταλλικά 

Σιδηρένιες βιτρϊνες καταστημάτων 

ΙΆ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

1. 'Υλικά χρωματισμού 

2. 'Υδροχρωματισμοί 
α) Ασβέστη 

β) Κόλλας 


Ά ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

1) Εισαγωγή, χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, μειονεκτή¬ 
ματα 

2) 'Υλικά σκυροδεμάτων 
α) Γενικά 

β) Τσιμέντο 
γ) Νερδ 
δ) Άμμος 
ε) Σκύρα 
στ) Προσμίγματα 

ζ) Χάλυβας οπλισμένου καί προεντεταμένου σκυροδέματο 

3) Παρασκευή καί κατεργασία σκυροδέματος 
α) Αναλογίες μίξεως σκυροδέματος 

β) Κατηγορίες καί ποιότητες σκυροδέματος 
γ) Παρασκευή σκυροδέματος 
δ) Μεταφορά σκυροδέματος 
ε) Διάστρωση σκυροδέματος 
στ) Τύπανση σκυροδέματος 
ζ) Δόνηση σκυροδέματος 

η) Διάστρωση κάτω άπδ δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
θ) Συντήρηση καί προστασία τοϋ σκυροδέματος 

4) Σιδερένιος όπλισμδς σκυροδέματος 

α) Γενικά - Κατηγορίαι 
β) Κατεργασία 

γ ) Ευθυγράμμιση, Κοπή, Μόρφωση, Αγγεστρα, Κάμ¬ 
ψεις, Ενώσεις, Αποστάσεις ράβδων 

δ) Τοποθέτηση καί στερέωση τοϋ οπλισμού - Επικά¬ 
λυψη στδ ΒΕΤΟΝ 

ε) 'Οπλισμός: Αντοχής, διανομής, συναρμολογησεως 

5) Πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος - Γενικά 

α) Πλάκες μέ όπλισμδ κατά μία διεύθυνση καί σταυρο- 
ειδώς (άμφιέρειστες καί τετραέρειστες) 
β) Πλάκες μέ νευρώσεις 
γ) » μυκητοειδείς 

6) Δοκοί καί πλακοδοκοί: Γενικά περί: Θεωρητικού δι’ 
άνοίγματος, Ελάχιστου ύψους, Συνεργαζομενου πάτους, 
πλακοδοκών, οπλισμού συνεργασίας, Ενισχυσεως δοκών, 
Διατάξεως οπλισμού 

7) Υποστυλώματα - Στύλοι 

Γενικά - Διαστάσεις Διάταξη Οπλισμού 

8) Γενικά γιά τά πλαίσια 

9) Τοιχώματα - Γενικά - Διαστάσεις - Διάταξη όπλισμοϋ 

10) Στοιχεία άνωδομής άπδ όπλισμένο σκυρόδεμα 
α) Υπέρθυρα (πρέκια) 

β) Διαζώματα (σενάζ) κ.λπ. 

11) Στοιχεία θεμελίων άπδ οπλισμένο σκυρόδεμα 

υ Γενικά - Μεμονωμένα πέδιλα - Πρόχυτοι πάσσαλοι 

12) Γενικά περιγραφικά στοιχεία περί προεντεταμένου σκυ¬ 
ροδέματος 

13) Επιμετρήσεις τών κατασκευών άπδ Σκυρόδεμα 
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Β' ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΞΥΛΟ- 
ΤΤΠΟΙ 

1. Σταθερά ικριώματα ή ικριώματα μεγάλου ύψους 

1) Εισαγωγή 

2) Ξύλινα ικριώματα μεγάλου δψους: 

Μονά, διπλά, Όρθοστάτες, Εγκάρσιες δοκίδες, Αν¬ 
τηρίδες (τιράντες), Κεκλιμένα έπίπεδα άνόδου, Σύν¬ 
θεση ικριωμάτων 

3) Μεταλλικά ικριώματα 

4) Κανονισμοί άσφαλείας 

5) Μέτρα προστασίας 

6) Ξυλότυποι καί Ικριώματα γιά το σκυρόδεμα: Τύποι 
θεμελίων, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, πλακών δο¬ 
κών, κλιμάκων, λυόμενοι μεταλλικοί, αφαίρεση τύπων 

7) Επιμετρήσεις 

2. Κινητά ή έλαφρά ικριώματα 

1) Ξύλινα καβαλλέτα 

2) Μεταλλικά ικριώματα 

3) Κρεμαστά ικριώματα 

4) Αντιστηρίξεις 
α) Γενικά 

β) Αντιστηρίξεις παρειών, ορυγμάτων γενικών έκ- 
σκαφών, θεμελίων, τάφρων 
γ) Αντιστηρίξεις τοίχων καί κτηρίων 
δ) Επιμετρήσεις 

Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΤΑΞΕΩΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 
ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Α' ΚΑΙ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ : 4 ώρες τήν έβδομάδα 

ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΩΡΕΣ 
1) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ : 2 ώρες τήν έβδομάδα 
2) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ : 
2 ώρες τήν έβδομάδα 

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

1. Εισαγωγή 

1.1 δρισμός τοϋ σκυροδέματος 

1.2 πλεονεκτήματα τών κατασκευών άπό σκυρόδεμα 

2. ' Υλικά παρασκευής σκυροδέματος 

2.1 Τά αδρανή ύλικά 

2.2 Τό τσιμέντο 

2.3 Τό νερό 

3. Ό Χάλυβας γιά τό όπλισμένο σκυρόδεμα 

3.1 Κατηγορίες χάλυβα 

4. Ό Χάλυβας γιά τό προεντεταμένο σκυρόδεμα 

5. Παρασκευή καί κατεργασία τοϋ σκυροδέματος 

5.1 Αναλογίες μίξεως τών υλικών πού τό αποτελούν 

5.2 Κατηγορίες σκυροδέματος 

5.3 Παρασκευή, μεταφορά καί διάστρωση τοϋ σκυρο¬ 
δέματος 

5.3.1 Παρασκευή τοϋ σκυροδέματος 

5.3.2 Μεταφορά τοϋ σκυροδέματος 

5.3.3 Διάστρωση τοϋ σκυροδέματος 

5.3.4 Κοπάνισμα 

5.3.5 Δόνηση 

5.3.6 Μόρφωση όρατών έπιφανειών 

5.3.7 Διάστρωση κάτω άπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

5.4 Συντήρηση τοϋ σκυροδέματος 

5.5 Προστασία τοϋ σκυροδέματος 

6. Πλάκες άπό οπλισμένο σκυρόδεμα 

6.1 Γενικά 


6.2 Πλάκες μέ οπλισμό κατά μία διεύθυνση 

6.2.1 Περιγραφή 

6.2.2 Κανονισμοί 

6.2.2.1 Θεωρητικό άνοιγμα πλακών 

6.2.2.2 Πάχη πλακών - Στατικό ύψος (Η) πλάκας 

6.2.2.3 'Οπλισμός πλακών 

6.2.2.4 Ενισχύσεις πλακών 

6.3 Πλάκες οπλισμένες σταυροειδώς 

6.3.1 Περιγραφή 

6.3.2 Κανονισμοί 

6.4 Πλάκες μέ νευρώσεις 

6.4.1 Περιγραφή 

6.4.2 Κανονισμοί 

6.5 Μυκητοειδείς πλάκες 

6.5.1 Περιγραφή 

6.5.2 Κανονισμοί 

7. Δοκοί καί πλακοδοκοί 

7.1 Περιγραφή 

7.2 Κανονισμοί 

7.2.1 Θεωρητικό άνοιγμα 

7.2.2 Ελάχιστο ύψος 

7.2.3 Συνεργαζόμενο πλάτος πλακοδοκών 

7.2.4 'Οπλισμός συνεργασίας 

7.2.5 Ενισχύσεις δοκών 

7.2.6 Διάταξη τοϋ οπλισμού 

8. Υποστυλώματα 

8.1 Περιγραφή 

8.2 Κανονισμοί 

8.2.1 Διαστάσεις 

8.2.2 'Οπλισμός 

8.2.3 Υποστυλώματα μέ σπειροειδή οπλισμό 

8.2.4 Φυτευτά υποστυλώματα 

9. Πλαίσια 

9.1 Περιγραφή 

9.2 Κανονισμοί 

10. Τοιχώματα 

10.1 Περιγραφή 

10.2 Κανονισμοί 

11. Στοιχεία θεμελίων άπό όπλισμένο σκυρόδεμα 

11.1 Γενικά 

11.2 Μεμονωμένα πέδιλα 

11.3 ΓΙεδιλοδοκοί 

12. Προεντεταμένο σκυρόδεμα 

12.1 Γενικά 

2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Γενικά στοιχεία πάνω στή μελέτη καί τήν κατασκευή 

1.1 Πορεία τών εργασιών Μηχανικού 

1.2 Απαιτουμενα στοιχεία προτύπου κατασκευαστικής 
μελέτης 

1.2.1 Σχέδια 

1.2.2 Στατικοί υπολογισμοί 

1.2.3 Τεχνική περιγραφή 

1.3 Οδηγίες για τη διαμόρφωση τών στοιχείων άπό σκυ¬ 
ρόδεμα 

1.4 Εκλογή τών υλικών 

ί/ο , Εκλογή τήζ κατάλληλης ποιότητας σκυροδέματος 

1.4.2 Εκλογή τής κατάλληλης κατηγορίας χάλυβα σκυ¬ 
ροδέματος 

2. Γενικά γιά τόν όπλισμό 

2.1 Σκοπός τοϋ οπλισμού 

2.2 'Η εύνοϊκώτερη διάταξη τοϋ όπλισμοΰ 

2.3 Κατεργασία τοϋ όπλισμοΰ 

2.3.1 Ευθυγράμμιση τοϋ όπλισμοΰ 

2.3.2 Κατάλογοι τοϋ όπλισμοΰ 
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2.3.3 Κοπή των ράβδων του οπλισμοί» καί των συνδετή¬ 
ρων (ανοιχτών καί κλειστών) 

2.3.4 Κάμψη τών ράβδων του οπλισμοί» καί τών συνδε¬ 
τήρων 

2.3.5 Διαμόρφωση ήμικυκλικών καί όρθογωνικών άγγί- 
στρων 

2.3.6 Ενώσεις τών οπλισμών 

3. Τοποθέτηση καί στερέωση του οπλισμού 

3.1 Ελάχιστες άποστάσεις μεταξύ τών ράβδων οπλισμού 

3.2 Πάχος έπικαλύψεως τών οπλισμών μέ σκυρόδεμα 

3.3 Μέσα πού έξασφαλίζουν τήν επικάλυψη τοϋ σκυρο¬ 
δέματος 

3.4 Άγκύρωση μέ ήμικυκλικά ή όρθογωνικα άγγιστρα 

3.5 Μήκος άγκυστρώσεως ράβδων 

3.6 Τοποθέτηση καί στερέωση του οπλισμού σέ πλάκες 
μέ οπλισμό κατά μία διεύθυνση 

3.6.1 Πλάκες μέ ένα άνοιγμα χωρίς πάκτωση 

3.6.2 Πλάκες μέ ένα άνοιγμα καί μέ ακραία πάκτωση 

3.6.3 Συνεχείς πλάκες μέ περισσότερα άνοίγματα 

3.6.4 Πρόσθετος οπλισμός (καπάκια) στις θέσεις τών 
στηρίξεων για τήν περίπτωση 3.6.3 

3.6.5 Ένισχυμένη ζώνη πλάκας μέ φορτίο παράλληλο 
στον κύριο οπλισμό 

3.6.6 Πλάκες μέ μορφή προβόλου 

3.6.7 Πλάκες προέχουσες 

3.6.8 Άμφιέρειστη σκάλα 

3.6.9 Συνεχής σκάλα 

3.7 Τοποθέτηση καί στερέωση τοϋ όπλισμοϋ σέ πλάκες 
μέ οπλισμό κατά δύο διευθύνσεις (σταυροειδώς οπλισμένες) 

3.8 Τοποθέτηση καί στερέωση τοϋ όπλισμοϋ σέ πλάκες 
μέ νευρώσεις 

3.9 Τοποθέτηση καί στερέωση τοϋ όπλισμοϋ σέ δοκούς 

3.9.1 Δοκοί μέ ένα άνοιγμα (πλακοδοκοί) 

3.9.2 Συνεχείς δοκοί 

3.9.3 Δοκός μέ μορφή προβόλου 

3.9.4 Δοκός μονοπροέχουσα ή άμφιπροέχουσα 

3.9.5 Διάταξη τών λοξών ράβδων σέ δοκούς 

3.9.6 Διάταξη τοϋ πρόσθετου όπλισμοϋ στην περιοχή 
της στηρίξεως δοκοΰ 

3.9.7 Πρόσθετος λοξός οπλισμός σέ δοκούς μέ φυτευτό 
ύποστύλωμα 

3.10 Τοποθέτηση καί στερέωση τοϋ οπλισμού σε πεδι- 

λοδοκούς ( 

3.11 Τοποθέτηση καί στερέωση τοϋ οπλισμού σε κόμ¬ 
βους πλαισίων 

3.11.1 Κόμβοι μέ ορθή γωνία 

3.11.2 Κόμβοι μέ άμβλεΐες καί οξείες γωνίες 

3.12 Τοποθέτηση καί στερέωση τοϋ όπλισμοϋ υποστυ¬ 
λωμάτων, τοιχωμάτων καί πεδίλων 

II. Κατεύθυνση: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

Α' καί Β' έξάμηνο: 4 ώρες τήν έβδομάδα 

α) 1 ώρα τήν έβδομάδα Τεχνολογία ξυλου^ 
β) 2 ώρες» » Ξύλινες κατασκευές 

γ) 1 ώρα » » Προμετρήσεις 

α) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ 
Α' εξάμηνο 

1. Εισαγωγή - Όνομασίες ύλικών καί διαχωρισμός αύτων. 
'Υλικά συνδέσεως. «πρόκες, βίδες, μπουλόνια, εςαρτηματα, 
κόλλες». 

2. α) ζεστή κόλλα 
β) ψυχρή κόλλα 
γ) λευκή κόλλα 


δ) βενζινόκολλα, ιδιότητες, άντοχή, πλεονεκτήματα 
καί μειονεκτήματα αυτών 

3. Μισοκατεργασμένα ύλικά πού προέρχονται άπό ξύλο 

α) Κόντρα πλακέ, β) Καπλαμάδες, γ) Μοριοσανίδες 
πλακάζ καρτ-μπόρ. Επίδειξη, ιδιότητες, άντοχή, 
χρησιμοποίηση φορμάϊκα, ιδιότητες, άντοχή χρη¬ 
σιμοποίηση 

4. Γενικά περί ξύλου, Θρέψη καί ανάπτυξη δένδρων, Συ¬ 
στατικά τοϋ ξύλου 

5. Γενικά περί δασών. Υλοτομία, τεμαχισμός τών κορμών 

6. Ξήρανση, φυσική καί τεχνική. Ποσοστά ύγρασίας 
τοϋ ξύλου 

7. Βλάβες καί άτυχήματα τών δένδρων, πού έπιδροϋν όχι 
εύνοϊκά στήν ποιότητα τοϋ ξύλου 

8. Βλάβες καί άτυχήματα τών δένδρων, πού έπιδροϋν 
εύνοϊκά στήν ποιότητα τοϋ ξύλου 

9. Ασθένειες τών δένδρων πού έπιδροϋν καταστρεπτικά 
στήν ποιότητα τοϋ ξύλου 

10. Ασθένειες τοϋ ξύλου. Καταστρεπτικοί "Οργανισμοί 
καί αιτίες αυτών 

11. Διάγνωση τών ασθενειών τοϋ ξύλου, προφύλαξη θε¬ 
ραπεία αύτών 

12. Ταξινόμηση τών δένδρων καί τής παραγομένης ξυλείας 
αύτών, ιδιότητες καί άντοχή τοϋ ξύλου άνάλογα μέ την κα¬ 
τηγορία 

13. Βελονοφόρα δένδρα. Γενικά γνιυρίσματα καί ιδιότητες 

14. Έλάτη. Χώρες παραγωγής. Ιδιότητες, άντοχή, κατά¬ 
σταση στο έμπόριο, ποιότητα, χρησιμοποίηση 

Β' έξάμηνο 

1. Πεύκη. Χώρες παραγωγής, ιδιότητες, αντοχής κατά¬ 
σταση στο έμπόριο, Κατηγορίες πεύκων, Πεύκη Εύρώπης 
«Σουηδική» 

2. Πεΰκα "Αμερικής-πίτσ-πάϊν, δρεγκον πάϊν, παράνα, 

πάϊν, ιδιότητες, άντοχή, χρωματισμός καί χρησιμοποίηση 
αύτών 

3. Κέδρος τοϋ Λιβάνου - κόκκινο ξύλο Καλιφορνίας Κυ- 
παρίσι - Λάρτζινο 

4. Φυλλοφόρα δένδρα. Γενικά γνωρίσματα ^ και .αςινο- 
μηση αύτών. Γενικές ιδιότητες καί άντοχή αύτών 

5. Δρΰς (Βελανιδιά). Χώρες παραγωγής, ιδιότητες, άντο¬ 
χή, κατάσταση στο έμπόριο, χρησιμοποίηση 

6. Πουρνάρι - Καστανιά 

7. Πτελαία (φτεριά) (Καραγάτσ) Μελιός (Δισπουτάκι) 
προέλευση, ιδιότητες, άντοχή, χρωματισμός, κατασταση στό 
έμπόριον, χρησιμοποίηση 

8. Καρυδιά. Προέλευση, ιδιότητες, άντοχή, χρωματισμός, 
κατάσταση στο έμπόριο, χρησιμοποίηση 

9. Όξυά - πλάτανος - φλαμούρι, κατάσταση στο εμπό¬ 
ριό, ιδιότητες, άντοχή, χρησιμοποίηση 

10. Σφένδαμνος (κελεμπεκ) Ευκάλυπτος, π^ο-λ-»ση χρω 
ματισμός, ιδιότητες, άντοχή, χρησιμοποίηση 

11. Ξύλα τροπικών χωρών. Γενικες ίδιο. ς ·α,.»ο 
μηση, άντοχή, χρωματισμός αύτών. 

12. Μαόνι - όγκουμές - τίκ, ιδιότητες, αντοχή 

13. Μακασάξης, - Πολύσανδρος, - Έβενος τριανταφυλλιά 
- ρόκο κ.λπ. 
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14. Ξϋλα καρποφόρων δένδρων 
α) Ελιάς 
β) Μηλιάς 
γ) Κερασιάς 

Ιδιότητες, χρωματισμός, χρησιμοποίηση 

β) ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Α' έξάμηνο 

1. Εισαγωγή. "Ορισμός. Γενικά περί συνδέσμων 

2. α) Σύνδεσμος μήκους, μη χαρακτός μέ κάθετο μέτωπο 
β) Μέ λοξό μέτωπο 

3. α) Σύνδεσμος μήκους, μέ δόντι καί σφήνα. Αντοχή 

αύτοΰ 

β) Ξεμορσαριστός σύνδεσμος μήκους 

4. Σύνδεσμος μήκους σταυρωτός. Αντοχή αύτοΰ 

5. Σύνδεσμος πλάτους. Γενικά περί συνδέσμων πλάτους 
καί συναρμολογήσεως σανίδων σέ σχέση μέ τούς έτη- 
σίους δακτύλους 

6. "Απλό φίλιασμα 

α) Φίλιασμα μέ καβίλιες 
β) Φίλιασμα μέ πατούρα 

7. Σύνδεσμος πλάτους 

α) Μέ ξένη γκηνισόπυχη 

β) Μέ σύνδεση ραμποτέ, αντοχή του συνδέσμου καί 
χρήση αύτών 

8. Γωνιακοί σύνδεσμοι 

α) Ξεμορζαριστός σύνδεσμος 
β) Π εραστές σύνδεσμος 

9. Σύνδεσμος γωνίας μέ φαλτσογωνιά καί καβίλιες 
β) Μέ ξένη γκινισόπηχυ 

10. Σύνδεσμοι γωνιών μέ ξένο μορσό σέ ορθή γωνία καί 
όξεία γωνία σέ αμβλεία γωνία 

11. Διασταυρώσεις καϊτιών καί έπιφανειών 
α) μέ μισοχαρακτό σύνδεσμο 

β) μέ ξεκορσαριστό σύνδεσμο 

12. Διασταυρώσεις καιτιών μέ εργαλείο. Διαμόρφωση 
των αρμών 

13. Σύνδεσμοι πλευρών κιβωτίου. Σταθεροί σύνδεσμοι, 
μέ καβίλιες 

14. Σταθεροί σύνδεσμοι πλευρών κιβωτίου μέ γκινισόπηχυ 
καί μέ κολώνα 

15. Σύνδεσμος πλευρών κιβωτίου 
α) μέ ίδια δόντια 

β) μέ λοξά δόντια χελιδονοσυράς 

16. Σύνδεσμος πλευρών κιβωτίου μέ δόντια συρταριών. β) 
μέ κρυφά δόντια 

17. Λυόμενοι σύνδεσμοι πλευρών κιβωτίου 
α) μέ καβίλιες 

β) μέ μεταλλικά εξαρτήματα 

18. Σύνδεσμοι τριών διευθύνσεων 
α) μέ ξιμορσαριστό σύνδεσμο 
β) μέ περαστό σύνδεσμο 

19. Σύνδεσμοι τρεσσών στα σόκκορα είδη τρεσσών, τρό¬ 
πος κατασκευής 

20. Τρέσσα μέ φατσογωνιά καί μόρσα 

21. Σύνδεσμοι τελάρων 
α) ορθογωνίων 

β) πολυγώνων 

22. Διαμόρφωση τών τεμαχίων λόγω εργαλείων καί πα- 
τούρας 


23. Διαμόρφωση τών αρμών λόγω έργαλειων, παρούρας 
καί γκιν ίσιας 

24. Χρησιμοποιήσιμη ξυλεία στό εμπόριο. Πίνακας δια¬ 
στάσεων στο εμπόριο 

25. Περί κατασκευής εσωτερικών θυρών. Μορφές τοίχων, 

ονομασίες καί διαχωρισμός αυτών. Πλαίσια. Τροπος ληψεως 
διαστάσεων, άπαιτούμενη ξυλεία, Τροπος κατασκευής τών 
πλαισίων ? , ( 

26. Πόρτες περαστές ατόφιες. Απαραίτητα υλικά. Τρο¬ 
πος κατασκευής, περιγραφή έςαρτηματων και τοποθέτηση 
αύτών 

27. Πόρτες άτόφιες μέ ταπλάδες καί κορνίζα 

28. Κρυφές εσωτερικές πόρτες 

29. Συρόμενες πόρτες δίφυλλες. Μηχανισμοί καί μεταλ¬ 
λικά εξαρτήματα 

30. Γυαλοστάσια (φωταγωγοί). Θέση στήν οικοδομή. 
"Υλικά κατασκευής τετραξύλου, διαμόρφωση τών τεμαχίων, 
μεταλλικά έξαρτήματα 

31. Γαλλικά παράθυρα. Τετράξυλο, διατομές και^ δια¬ 
μόρφωση τών τεμαχίων. Έξαρτήματα άναρτήσεως καί ασφα- 
λίσεως. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

32. Ρολλά - παράθυρα. Απαραίτητα υλικά. Μεταλλικά 
έξαρτήματα καί τρόπος κατασκευής 

Τοποθέτηση άξονα καί μηχανισμών 
Κατασκευή κιβωτίων 

33. Συρόμενα παράθυρα Γερμανικού τύπου 
Εξώφυλλα συρόμενα εξωτερικά καί γυαλοστάσια 
συρόμενα έντός τοίχων 

Μεταλλικά έξαρτήματα καί μηχανισμοί 
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

34. Σταθερές διαστάσεις διαφόρων έπίπλων 
α) Τραπέζιών 

β) καθισμάτων 
γ) γραφείων 

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες αύτών περιληπτικά 
Β' έξάμηνο 

1. Στέγες. Γενικά γιά τις στέγες 

Κλίση στεγών. Είδη καί μορφές στεγών μικρών ανοι¬ 
γμάτων 

2. Ζευκτά (ψαλίδια). Γιά μονόριχτες στέγες 

Σχεδίαση καί ονομασία τών τεμαχίων 

Τρόποι συνδέσεως τών τεμαχίων αύτοΰ 

Εκτίμηση τής άντοχής τών ξύλων 

3. Ζευκτά μεγάλων ανοιγμάτων 

Σχεδίαση καί ονομασίες αύτών. Τρόπος κατασκευής και 
τοποθέτηση αύτών 

Τρόπος αύξήσεως τής άντοχής τών ξύλων 

4. Συνδετήρες, έλάσματα καί τοποθέτηση αύτών 

5. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες, διαμόρφωση κόμβων 
καί συνδέσεων. 

Αποπεράτωση στέγης Επικάλυψη 

6. Διάφορα σχέδια, διαμόρφωση τών κορυφών καί ντε- 
ρέδων τής πολύριχτής στέγης 

7. Πατώματα. Γενικά περί πατωμάτων 

Φέρουσα κατασκευή, ξυλοδοκοί, οπλισμένο σκυρόδεμα 

3 ρόπος κατασκευής πατώματος σέ ξύλινους δοκούς καί 
υπολογισμός άντοχής αύτοΰ 

8. Μέτρα έξουδετερώσεως τών κραδασμών καί μονώσεως 
τοΰ ήχου 

9. Τρόποι στηρίξεως τών πατοξύλων έπί σκυροδέματος 

> Σύνδεση καί διατομή λουρίδων, πατώματος καί στερέωση 
αύτών 

Τροπος αποφυγής τών αρμών λόγω συστολής τών ξύλων 
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10. Είδη καί ποιότητες ξύλων για κατασκευή πατωμάτων. 
Πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα αυτών 

11. Κατασκευή παρκέτων, διάφορα σχέδια παρκέτων, ψευ¬ 
τοπάτωμα για τήν στήριξη αυτών. 

Κατασκευή παρκέτων μέ πίνακες καί διάφορα σχέδια 
αυτών 

12. Περιθώρια, περιζώματα 

Στίλβωση τών πατωμάτων καί διάφορα βερνίκια 

13. Επενδύσεις τοίχων. Γενικά 

Τρόπος κατασκευής μπουαζερής μέ άτόφιο ξύλο ραμποτέ. 
Μέτρα γιά άποφυγή τών αρμών 

14. Επένδυση τοίχων μέ επένδυση άπό νοβοπάν 
α) Μέ επένδυση άπό νοβοπάν 

β) Πλακάξ μέ επένδυση άπό καπλαμά 

15. Γενικά περί εντοιχισμένων έρμαρίων 
'Τλικά καί τρόποι κατασκευής αυτών 

16. Γενικά περί ψευδοροφών 
Διάφοροι τύποι ψευδοροφών 

Τρόπος στηρίξεως ψευδοροφής μέ λουρίδες Ραμποτέ 

17. Τρόπος στηρίξεως ψευδοροφής μέ ψευτοδοκοΰς 
β) μέ πλαίσια 

18. Γιά κλίμακες (σκάλες). Γενικά γιά ξύλινες σκάλες 
Κλίση - βαθμίδα, ρίχτης, δρόμος τής σκάλας 

19. Σχέση ύψους καί πλάτους σκαλοπατιού, μελέτη τής 
σκάλας 

20. Προσδιορισμός ύψους καί πλάτους τής σκάλας καί 
υπολογισμός τού χώρου τού κλιμακοστασίου 

21. Απαραίτητα υλικά καί υπολογισμός άντοχής αυτών 

22. Τρόποι κατασκευής εύθύγραμμης σκάλας 
α) μέ χωνευτά σκαλοπάτια 

β) μέ καβαλλικευτά σκαλοπάτια 

23. Διαμόρφωση πρώτου καί τελευταίου σκαλοπατιού 

24. Σκάλες μέ στροφή. Στήριξη τής σκάλας στο πάτωμα. 
Γραμμή διαβάσεως 

25. Μελέτη τής σκάλας. Χάραξη λοξών σκαλοπατιών 

26. Στριφτές σκάλες 
α) Μέ ορθοστάτη 
β) Μέ φανάρι 

27. Κατασκευή καί στήριξη κιγκλιδωμάτων τής σκάλας 

γ) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Α' εξάμηνο 

1. Σκοπός καί χρησιμότητα τού μαθήματος 
Μονάδες μετρήσεως. Γαλλικό μέτρο καί υάρδα 
Σχέσεις αύτών 

2. Τετραγωνικό μέτρο. Ασκήσεις ευρεσεως τής επιφά¬ 

νειας καί άξίας υλικών. Προσδιορισμός τού μεγέθους τής 
έπιφανείας , , 

3. Κυβικό μέτρο. Υποδιαιρέσεις αύτοΰ σέ μονάδες που 

χρησιμοποιούνται στο εμπόριο , / 

4. Ασκήσεις εύρέσεως δγκου ξυλείας με μονάδες μετρ/;- 

σεως στο εμπόριο / ( , 

5. Πίνακας καί υπολογισμός ογκου ξυλείας για την κατα¬ 
σκευή πλαισίου εσωτερικής πόρτας , ^ ( 

6. Πίνακας καί υπολογισμός όγκου ξυλείας για περαστή 

πόρτα μέ ταπλάδες > ( , 

7. Πίνακες καί προμέτρηση δγκου ςυλειας για κατασκευή 

Γαλλικού παραθύρου , 

8. Πίνακας καί προμέτρηση δγκου ξυλείας για κατασκευή 

Γερμανικού παραθύρου , , 

9. Τρόποι εύρέσεως διαστάσεων άπό τό σχέδιο και υπο¬ 
λογισμός αύτών άπό τά υπάρχοντα στο εμπόριο 


10. Προμέτρηση δγκου ξυλείας γιά τήν κατασκευή στέγης 
Συνέχεια τού άνωτέρω θέματος 

11. Προμέτρηση δγκων ξυλείας γιά τήν κατασκευή πατώ¬ 
ματος μέ λουρίδες 

12. Προμέτρηση δγκου ξυλείας γιά τήν κατασκευή κα¬ 
ρέκλας μέ ξεγυριστά πόδια καί πλάτη 

Β' εξάμηνο 

1. Σύγκριση καί εύρεση δγκου ξυλείας γιά τήν κατασκευή 
κουφωμάτων 

2. Υπολογισμός τής φθοράς κοπής σέ σχέση μέ τις δια¬ 
στάσεις τού εμπορίου. 

3. Υπολογισμός φθοράς κοπής κατεργασίας μεταξύ δια- 
στάσεως σχεδίου καί διαστάσεων τού εμπορίου 

4. Γενικά περί προϋπολογισμού. Σύνταξη προϋπολογισμών 

5. Σύνθεση τής τιμής-Σύνθεση τού κόστους αντικειμένου 
στά διάφορα εργαστήρια 

6. Σύγκριση προϋπολογισμού καί άπολογισμού. Αμετά¬ 
βλητα καί μεταβλητά κονδύλια. 

7. Εκλογή τών υλικών, φθορά καί έπίδραση αυτής επί 
τής τιμής 

8. Εργατικά. Υπολογισμός καί άπολογισμός τών εργα¬ 
τικών. Κατανομή τής έργασίας καί έξακρίβωση ήμερομισθίων 

9. Γενικά έξοδα - Παρακολούθηση τών εξόδων 

10. Υπολογισμός τών δαπανών τών μηχανών. Απόσβεση 
τής άξίας αύτών. 

11. Κέρδος καί έπίδραση αύτοΰ στό κόστος τών άντι- 
κειμένων. 

12. "Οργάνωση Εργαστηρίου, Σύνθεση-κίνηση-Οέρμανση. 

5. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 

ΤΑΞΗ : Α' ΕΞΑΜΗΝΟ : Λ'&Β'-2 ώρες τήν έβδομάδα 

1. Εισαγωγή 

1.1 Τί είναι τοπογραφία-χρησιμότητα αύτής-Διαίρεση 

1.2 "Ορθή προβολή σημείου 

1.3 Σχήμα τής έπιφανείας τής γής. Γεωειδές. 

1.4 "Επίπεδο τού ορίζοντα 'Υψόμετρα-'Γψομετρικές δια¬ 
φορές 

1.5 Κατακόρυφος εύθεία σημείου-Νήμα τής στάθμης 

1.6 'Οριζόντιο εύθεία καί οριζόντιο έπίπεδο σημείου- 
Άεροστάθμη 

1.7 Σήμανση-Έπισήμανση καί "Εξασφάλιση σημείου 

1.8 Μέτρηση καί σφάλματα μετρήσεων 

2. Μετρήσεις Μηκών 

2.1 Μέτρηση ενός μεγέθους-Μονάδες μετρήσεως μηκών 

2.2 Άμεσοι μετρήσεις μηκών διά μετροταινίας 

2.3 Εύθυγραμμία-πύκνωση-’Επέκταση 

2.4 "Όργανα καί μέθοδοι άμέσου μετρήσεως μηκών 
25. Μέτρηση πάνω σέ οριζόντιο έδαφος 

2.6 Μέτρηση πάνω σέ κεκλιμένο έδαφος 

2.7 4 "Ακρίβεια άμέσου μετρήσεως μηκών-Σφάλματα 

2.8 "Έμμεσοι μετρήσεις μηκών απλών περιπτούσεων 

3. Χάραξη ορθών γωνιών 

3.1 Περιγραφή καί τρόπος Χρήσεως τού πρισματικού 
όρθογώνου 

' 3.2 Χάραξη καθέτου άπό σημείου εύθυγραμμίας ή καί 
έκτος αύτής 

3.3 Προσδιορισμός ένδιαμέσων σημείων ευθυγραμμιας 
μέ τό όρθόγωνο 

3.4 Χάραξη ορθής γωνίας μέ τή βοήθεια μετροταινίας 
καί άκοντί 

4. Γηπεδομετρία ( 4 , 

4. 1 Μέθοδος άποτυπώσεως γηπέδων μέ την μετροταινια 

ή μέ τήν μετροταινία καί τού όρθογώνου 

4. 2 Μέθοδοι υπολογισμού τών έμβαδών τών γηπέδων 
4.3 Διανομή γηπέδων (απλές περιπτοισεις) 
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6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΑΞΗ : Λ'-ΕΞΑΜΗΝΟ : Α'& Β'-2 ώρες τήν έβδομάδα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

α) Βασικαί έ'ννοιαι 

1. Ή φύσις τοΰ ηλεκτρικού 

2. Ηλεκτρικά φορτία καί δυνάμεις 

2-1 Τό ήλεκτρικδν φορτίον 

2-2 Αί ηλεκτρικά! δυνάμεις 

2-3 Σώματα άγώγιμα καί σώματα μονωτικά 

2-4 Ποσότης ηλεκτρισμού, μονάς μετρήσεως αύτής 

2-5 Ηλεκτρικόν δυναμικόν, διαφορά, δυναμικού, μονάδες 

2- 6 Ηλεκτρική χωρητικότης, πυκνωταί, μονάδες χω- 
ρητικότητος 

β) Τό συνεχές ρεϋμα 

3. Τό ήλεκτρικόν ρεϋμα 

3-1 Ή ήλεκτρική πηγή. Τό ήλεκτρικόν ρεϋμα. Ηλεκτρε¬ 
γερτική δύναμις 

3- 2 Τό ήλεκτρικόν ρεϋμα εις τούς ήλεκτρικούς άγωγούς 

3-3 Φορά τοΰ ρεύματος 

3-4 Είδη ρεύματος 

3-5 Έντασις ρεύματος, πυκνότης ρεύματος, μονάδες 

3- 6 Τό ήλεκτρικόν κύκλωμα. 

4. 'Η ήλεκτρική άντίστασις 

4- 1 Αντίστασις καί άγωγιμότης, μονάδες 

4-2 Νόμος τοΰ ’Ώμ 

4- 3 Αντίστασις των συρμάτων, μεταβολή της άντιστά- 
σεως 

5. Συνδέσεις ήλεκτρικών αντιστάσεων 

5- 1 Συνδεσμολογία σειράς, έφαρμογαί 

5-2 ΓΙτώσις τάσεως εις τούς άγωγούς 

5-3 Παράλληλος συνδεσμολογία, Νόμος τοΰ ΚΙΚΟΗ- 
ΟΡΡ, έφαρμογαί 

5- 4 Μικτή συνδεσμολογία 

6. Έργον καί ισχύς 

6- 1 Ηλεκτρική ενέργεια 

6-2 Ήλεκτρική ισχύς 

6- 3 Βαθμός άποδόσεως 

γ) Μαγνητισμός-Ήλεκτρομαγνητισμός 

7. Μαγνητισμός 

7- 1 Φυσικοί καί τεχνητοί μαγνήται, μαγνητικοί πόλοι, 
μαγνήτισις έξ επαγωγής 

7- 2 Μόνιμοι μαγνήται, μαγνητικόν πεδίον, έφαρμογαί 

8. Ήλεκτρομαγνητισμός 

8- 1 Μαγνητικόν πεδίον άγωγοΰ καί πηνίου διαρρεο- 
μένων υπό ρεύματος 

8-2 Ήλεκτρομαγνήται καί έφαρμογαί αύτών 
8-3 Αγωγός καί πηνία διαρρεόμενα ύπό ρεύματος μα- 
γνητικοΰ πεδίου 

8-4 Παραγωγή ρεύματος έξ έπαγωγής 

8- 5 Αύτεπαγωγή 

δ) Έναλλασσόμενον ρεϋμα 

9. Μορφή τοΰ έναλλασσομένου ρεύματος 

9- 1 Περίοδος καί συχνότης τοΰ έναλλασσομένου ρεύματος, 
ήμιτονοειδής μορφή έναλλοσσομένου ρεύματος 

9- 2 Μεγίστη τιμή καί ένδεικνυμένη τιμή έναλλασσομένου 
ρεύματος 

10. Κύκλωμα έναλλασσομένου ρεύματος 

10— 1 Κύκλωμα μέ ωμικήν κατανάλωσιν 

10-2 Κύκλωμα μέ έπαγωγικήν κατανάλωσιν 
10-3 Κύκλωμα μέ χωρητικήν κατανάλωσιν 
10-4 Κύκλωμα μέ σύνθετον κατανάλωσιν 


ε) Μονοφασικά καί τριφασικά ρεύματα 

11—1 Μονοφασικά καί τριφασικά ρεύματα, μονοφασικαί 
καί τριφασικαί καταναλώσεις 

11-2 Ισχύς έναλλασσομένου ρεύματος, ισχύς τριφασικού 
ρεύματος 

στ) ’Ηλεκτρικά! μηχαναί 

12. Ηλεκτρικά! μηχαναί συνεχούς ρεύματος 

12-1 Κατασκευή 

12-2 Γεννήτριαι συνεχούς ρεύματος 

12-3 Κινητήρες συνεχούς ρεύματος 

13. Ηλεκτρικά! μηχαναί έναλλοσσομένου ρεύματος 

13-1 Γενικά 

13-2 Γεννήτριαι έναλλασσομένου ρεύματος 

13-3 Τριφασικαί κινητήρες έναλλασσομένου ρεύματος 

13-4 Μονοφασικοί κινητήρες, έναλλασσομένου ρεύματος 

13- 5 Γενικά στοιχεία κινητήρων έναλλοσσομένου ρεύματος 

14. Μετασχηματισταί, στρεφόμενοι μετατροπείς, άνορθωταί 

14- 1 Μετασχηματισταί 

14-2 Στρεφόμενοι μετατροπείς 

14- 3 Άνορθωταί 

ζ) Έφαρμογαί τοϋ ήλεκτρισμοΰ 

15. Ήλεκτροθερμία, ήλεκτρομηχανικαί έφαρμογαί, ήλεκ- 
τρικαί έφαρμογαί 

15- 1 Θερμικά άποτελέσματα τοΰ ήλεκτρισμοΰ 

15-2 Ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία, ηλεκτρικά μα¬ 
γειρεία, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες κ.λ.π. Ήλεκτρική θέρμαν- 
σις χώρων. 

15—3 Ηλεκτρικοί βιομηχανικοί κλίβανοι (φούρνοι) 

15-4 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 
15-5 Ήλεκτρική ψΰξις 

15-6 Ήλεκτρομηχανικαί καί ήλεκτρονικαί έφαρμογαί 

15- 7 Καταναλώσεις των διαφόρων ήλεκτρικών συσκευών 

16. Ηλεκτροχημεία 

16- 1 Χημικά άποτελέσματα το ήλεκτρισμοΰ 

16-2 Ήλεκτρολύται, ήλεκτρόλυσις 

16-3 Έφαρμογαί τής ήλεκτρολύσεως 
16—4 Ηλεκτρικά στοιχεία 

16- 5 Συσσωρευταί 

η) Ηλεκτρικά! έγκαταστάσεις 

17. Διανομή ήλεκτρικής ένεργείας 

17- 1 Διανομή 

0) Κίνδυνοι τοΰ ήλεκτρισμοΰ 

18·, Κίνδυνοι από τό ήλεκτρικόν ρεϋμα, τό ήλεκτρικόν 
άτυχη μα, μέτρα προστασίας 

, 18-1 Κίνδυνοι άπό τό ήλεκτρικόν ρεϋμα, Τό ήλεκτρικόν 
ατύχημα 

18- 2 Μέτρα προστασίας έναντι τών κινδύνων τοΰ ήλεκτρι- 

σμοΰ. 1 

19. Πρώται βοηθειαι εις περίπτωσιν ηλεκτροπληξίας 

19- 1 Τεχνητή άναπνοή 

19—2 Οδηγιαι δια την ασφαλή χρήσιν τοΰ ήλεκτρισμοΰ 

7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΤΑΞΗ : Ά-ΕΞΑΜΗΝΟ : Ά& Β'-2 ώρες τήν έβδομάδα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
I) ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Αντικείμενο καί σκοπός τοΰ μαθήματος 
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II. ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ 

1. Γενικά περί φυσικών λίθων 

2. Πετρώματα και κατηγορίες 
2-1 Γρανίτης 

2.2 Κίσσηρη (έλαφρόπετρα) 

2.3 Ασβεστόλιθοι 

2.4 Μάρμαρον-Έλληνικά μάρμαρα 

3. Ιδιότητες των Φυσικών λίθων 

4. Έξώρυξη καί επεξεργασία 

5. Μορφές καί χρήσεις 

III. ΛΙΘΙΝΑ ΠΡΟ Ϊ ΟΝΤΑ 

1. Διαίρεση-Κατάταξη - Προσδιορισμός κοκκομετρικής συν- 
θέσεως 

2. Φυσικά άδρανή καί χρήσεις αυτών : 

Χάλικες άμμος, άμμοχάλικο, χώμα 

3. Τεχνητά άδρανή καί χρήσεις αυτών· σκΰρα, ψηφίδες, 
άμμος, μαρμαροκονία 

4. Απλοί έργοταξιακοί έλεγχοι τών παραπάνω προϊόντων 

5. Είδικά άδρανή κίσσηρη, μπετονίτης, περλίτης. 

IV. ΣΥΣΔΕΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

1. Άερικές καί υδραυλικές κονίες 

2. Πηλός 

3. Γύψος είδη, παρασκευή, ιδιότητες, χρήσεις 

4. Άσβεστος προέλευση, παρασκευή, εΐδη ασβέστου καί 
ιδιότητες, σβέση, ύδράσβεστος, κατηγορίες, ιδιότητες, 
χρήσεις 

5. Τσιμέντο πρώτες ύλες καί στάδια παρασκευής, είδη, 
ιδιότητες, χρήσεις 

6. Άσφαλτος προέλευση, είδη ασφάλτου καί πισσών, 
ιδιότητες, χρήσεις 

7. Είδικές ισχυρές στεγανοποιητικές κονίες 

V. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 

1. Λεπτοκονιάματα άερικά, υδραυλικά 

2. Ασβεστοκονιάματα- παρασκευή, -πήξη, σκλήρυνση, ιδιό¬ 
τητες, χρήσεις 

2.1 Μαρμαροκονιάματα 

3. Τσιμεντοκονιάματα πρώτες ύλες, παρασκευή, ιδιότητες, 
χρήσεις 

4. Γυψοκονιάματα, άσβεστογυψοκονιάματα 

5. Άσβεστοτσιμεντοκονιάματα 

6. Χονδροκονιάματα 

7. Τσιμεντοσκυροκονιάματα ή τσιμεντοσκυροδέματα 

(ΒΕΤΟΝ). ; ' . Β 

74 Πρώτες ύλες, άναλογίες μείξεως 

7.2 Ανάμειξη, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 

7. 3 Ιδιότητες, έλεγχος, κατηγορίες, χρήσεις σκυ- 
ροδέδέματος. 

8. Σκυρόδεμα άπλό 

9. Σκυρόδεμα όπλίσμένο 

10. Σκυρόδεμα προεντεταμένο 


11. Είδικά σκυροδέματα 

11.1 Σκυροδέματα υψηλής άντοχής 

11.2 Ελαφρά σκυροδέματα μονώσεως ήχου καί θερμότητας 

11.3 Στεγανοποιητικά ύλικά σκυροδέματος 

12. Άσφαλτικά σκυροδέματα 

VI. ΤΕΧΝΗΤΑ ΠΡΟ Γ ΟΝΙ Α ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

1. Κεραμικά προϊόντα 

2. Όπτόπλινθοι μορφές, κατασκευή, όπτηση, ιδιότητες, 
χρήσεις 

3. Πυρίμαχοι οπτόπλινθοι, χρήση καί δόμηση αυτών 

4. Κέραμοι, μύδια, τύποι, διαστάσεις, χαρακτηριστικά 

5. Σωλήνες 

6. Είδη υγιεινής 

7. Πλάκες, πλακίδια, καί ύλικά στεγανοποιήσεως καί δια- 
κοσμήσεως 

8. Τεχνιτοί λίθοι, πλάκες καί ύλικά άπό τσιμεντοσκυρο- 
κον ιάματα 

VII. ΞΥΛΕΙΑ 

1. Κατάλληλα δένδρα γιά δομική ξυλεία, ξυλοτύπων, 
κουφωμάτων, έπενδύσεως δαπέδων 

2. 'Υλοτομία καί στάδια έπεξεργασίας 

3. Είδη καί διαστάσεις ξυλείας τοϋ εμπορίου 

3.1 Ιδιότητες, χρήση, συντήρηση 

4. Τεχνητή ξυλεία 

5. Είδη ξυλείας κουφωμάτων 

6. Είδη ξυλείας δαπέδων 

VIII. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

1. Θερμικών άπωλειών 

2. Υγρασίας 

3. “Ηχου 

4. Ηλεκτρισμού 

IX. ΜΕΤΑΛΛΑ 

1. Γενικά γιά τή χρησιμοποίηση τοϋ σιδήρου στά τεχνικά 
έργα καί γιά τις μεταλλικές κατασκευές 

2. Μεταλλεύματα, μέταλλα, κράματα 

3. Τά κυριότερα δομικά μέταλλα καί κράματα 

4. Σίδηρος 

5. Κράματα σιδήρου, Χυτοσίδηρος, χάλυβας, ατσαλι 

6. Χάλυβες. Παρασκευή, ιδιότητες 

6. 1 Κοινοί χάλυβες 

6.2 Χάλυβες μορφοποιημένοι υστέρα άπό επεξεργασία 

6.3 Χάλυβες οπλισμένου σκυροδέματος 

6.4 Χαλύβδινες τυποποιημένες ράβδοι καί ελάσματα 

7. Δομικά ύλικά σιδηροβιομηχανίας : πλέγματα, ελάσματα 
κατασκευής κουφωμάτων, ύδρορροές, λαμαρίνες, ελασματα 
στραντζαριστά, τύπου ΟΕΧΙΟΝ ελαφρών λυομένων 
κατασκευών 

8. Σύρματα άπό χάλυβα καί συρματόσχοινα 

9. Σωληνωτές κατασκευές ικριωμάτων καί στεγών 

10. Στρωτήρες σιδηροδρομικών γραμμών 

11. Είδη ύγιεινής 

12. Εξαρτήματα κουφωμάτων 
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13. Σωλήνες ειδικών χρήσεων '■ 

14. Μεταλλικά έξαρτήματα ήλεκτρικών εγκαταστάσεων 

15. Μεταλλικά έξαρτήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων 

16. Αλουμίνιο και είδη άπό κράματα άλουμινίου 

17. Χαλκός καί είδη άπό κράματα χαλκού 

X. ΓΥΑΛΙ 

1. Προέλευση, κατηγορίες, ιδιότητες, εφαρμογές στην 
οικοδομική 

XI. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

1. Πρώτες ύλες 

2. Παρασκευή καί μορφοποίηση 

3. Ιδιότητες διαφόρων ειδών 

4. Χρήσεις στήν οικοδομή 

XII. ΧΡΩΜΑΤΑ-ΒΕΡΝΙΚΙΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣ ΜΟΙ 

1. Γενικά περί χρωμάτων 

2. Συστατικά Χρωμάτων 

3. Φορείς Χρωμάτων 

4. Διαλυτικά Χρωμάτων 

5. Είδη χρωμάτων καί βερνικίων 

6. Ιδιότητες χρωμάτων καί βερνικιών 

7. Αντοχή χρωμάτων καί βερνικιών 

8. Είδη χρωματισμών Ύδροχρωματισμοί-Έλαιοχρωματι- 
σμοί 

9. Εφαρμογές 

8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ 

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΤΑΞΕΩΣ 
ΕΞΑΜΗΝΟ : Α'& Β' 5 ώρες τήν έβδομάδα 

α) 1 ώρα τήν έβδομάδα έργαστήριο Δομικών 'Υλικών 
β) 2 ώρες τήν έβδομάδα έργαστήριο Τοπογραφίας 
γ) 2 ώρες τήν έβδομάδα έργαστήριο Οικοδομικής 

α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ : Α' & Β' 
έξάμηνο : 1 ώρα τήν έβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α' ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

1. Ελληνικά Μάρμαρα 

2. Προϊόντα φυσικών λίθων 
α) Φυσικά 

β. Τεχνικά 

3. Πηλός-Γύψος-’Άσβεστος 

4. Τσιμέντο 

5. 'Υλικά πού παράγουν τό τσιμέντο (άσβεστόλιθος, 
άργιλος, θυραΐκή γη, γύψος) 

6. Επίσκεψη σέ έργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου 

7. Επίσκεψη σέ λατομείο παραγωγής τεχνιτών άδρανών 
υλικών 

8. Επίσκεψη σέ λατομείο έξορύξεως μαρμάρου 

9. Κεραμικά προϊόντα 

10. “Οπτόπλινθοι 

11. Πυρίμαχοι όπτόπλινθοι 

12. Πλάκες καί πλακίδια 

13. Σωλήνες διάφορες μορφές και είδη 

14. Στοιχεία διακοσμήσεως 

15. Υδραυλικοί υποδοχείς 

16. ^Επίσκεψη σέ έργοστάσιο παραγωγής όπτοπλίνθων 

17. Επίσκεψη σέ έργοστάσιο παραγωγής είδών Υγιεινής 

18. Μονωτικά 

19. “Ασφαλιστικά ύλικά 

20. Σίδηρος, “Αλουμίνιο, Λοιπά μέταλλα 

21. Διάφορα τεμάχια άπό δένδρα δομικής ξυλείας 

22. Δοκοί, καδρόνια, πλάκες, σανίδες, λεπτά φύλλα 


23. Στρογγυλή, πελεκετή, πριονιστή ξυλεία 

24. Κόντρα πλακέ, ΐνόπλακες, μοριοσανίδες (νοβοπάν) 

25. Δομικά ύλικά τής συδηροβιομηχανίας 

26. "Υαλος διάφοροι τύποι υαλοπινάκων 

27. Πλαστικά ύλικά 

28. Είδη χρωμάτων καί βερνικίων 

29. Ήλεκτρολογικά ύλικά οικοδομών 

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

1. Παρασκευή άσβεστοκονιαμάτων διαφόρων αναλογιών 

2. Παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων διαφόρων αναλογιών 

3. Παρασκευή σκυροδεμάτων διαφόρων κατηγοριών 

4. Δειγματοληψία άδρανών 

5. Δοκίμια έργαστηριακοϋ ελέγχου κονιών, σκυροδεμάτων 

6. Δοκιμή άντοχής τών άδρανών σέ τριβή καί κρούση κατά 
ΕΟδ ΑΝΟΕΕΕ8 

7. “Αναγνώριση καί δειγματοληψία εδαφών 

8. Κοκκομετρική άνάλυση καί έκφραση άποτελεσμάτων 

9. “Επίσκεψη στά εργαστήρια τοϋ Υπουργείου Δημοσίων 
"Εργων δπου ύπάρχουν. 

β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ : Α' &Β' έξάμηνο : 

2 ώρες τήν έβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Σήμανση, έπισήμανση καί έξασφάλιση σημείου 

2. Κατακορύφωση άκοντίου, νήμα τής στάθμης 

3. Χάραξη πύκνωση καί έπέκταση εύθυγραμμίας 

4. Πύκνωση καί έπέκταση εύθυγραμμίας όταν τά άκραϊα 
της σημεία δέν είναι όρατά μεταξύ τους. 

5. "Αμεσες μετρήσεις μηκών πάνω σέ όριζόντιο έδαφος 
μέ μετροταινία 

6. Μέτρηση τής κλίσεως του έδάφους μέ κλισίμετρο 

7. "Αμεσες μετρήσεις μηκών έπάνω σέ κεκλιμένο έδαφος 
μέ κανόνια κλιμακηδόν 

8. "Αμεσες μετρήσεις μηκών πάνω σέ κεκλιμένο έδαφος 
μέ τοποθέτηση του κανόνα στό έδαφος 

9. "Αμεσες μετρήσεις μηκών πάνω σέ κεκλιμένο έδαφος 
μέ μετροταινία 

10. Χάραξη καθέτου μέ τή μέθοδο του όρθογώνιου καί 
ισοσκελούς τριγώνου 

11. Χάραξη καθέτου μέ όρθόγωνο άπό σημείου ευθυ- 
γραμμίας ή καί έκτός αύτής 

12. Προσδιορισμός ένδιάμεσων σημείων εύθυγραμμίας 
μέ τό όρθόγωνο 

13. “Αποτύπωση περιοχής μέ τή μέθοδο τών γεωμετρι¬ 
κών κατασκευών 

14. “Αποτύπωση περιοχής μέ τή μέθοδο τών όρθογώνιων 
συντεταγμένων 

15. Γεωμετρική έμμεση μέτρηση όριζόντιας άποστάσεως 

16. “Εφαρμογές τεχνικών έκθέσεων γιά τή χάραξη ρυ¬ 
μοτομικής καί οικοδομικής γραμμής 

17. Χάραξη μεμονωμένων θεμελίων πέδιλων οΙκίας άπό 
μπετόν 

18. “Εμβαδομέτρηση περιοχής μέ γραφική μέθοδο 

19. Έμβαδομέτρεση περιοχής μέ μηχανική μέθοδο 

20. “Εμβαδομέτρηση περιοχής μέ τήν άναλυτική μέθοδο 

γ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ: Α' & Β' έξάμηνο : 

2 ώρες τήν έβδομάδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ “Αντικείμενο καί σκοπός 
Β. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 

1. Χάραξη θεμελίων μικρής οίκοδομής, βάσει κατόψεως 
θεμελίων μέ ρυμοτομικές οικοδομές καί διαχωριστικές 
γραμμές τοϋ οικοπέδου 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


2. Χάραξη θεμελιώσεων λιθοδομών 

3. Χάραξη θεμελιώσεων υποστυλωμάτων, τοιχίων καί 
πεδιλοδοκών 

Γ. ΛΙΘΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1. Κονιώματα λιθοδομών θεμελίων 

2. Λιθοδομές θεμελίων από φυσικούς λίθους 

3. Κονιώματα άνωδομών 

4. Λιθοδομές άνωδομών 

5. Λιθοδομές μέ λίθους ήμιξέστους καί ξεστούς 

6. Κατασκευές από Τεχνικούς λίθους 

7. Όπτοπλιθοδομές μισης πλίνθου (δρομικές) 

8. ’ Οπτοπλινθοδομές μιας πλίνθου (μπατικές) _ 

9. ’Οπτοπλινθοδομές μιάμισης πλίνθου (υπέρ μπατικές) 

10. 'Αμγολογήματα 

Δ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

1. 'Υλικά σιμεντοσκυροκονιαμάτων 

2. Παρασκευή καί κατεργασία του σιμεντοσκυροκονιά- 
ματος, κατασκευή δοκιμίων. 


3. Κατασκευή ξυλοτύπων πλακών, δοκών, υποστυλω¬ 
μάτων. 

4. Διαμόρφωση οπλισμού πλακών, δοκών, υποστυλωμά¬ 
των καί τοποθέτησή του 

5. Παρασκευή διάστρωση σκυροδέματος 

6. Χρήση μηχανημάτων τών άνωτέρω έργασιών 

7. Τοιχώματα 

8. Υπέρθυρα 

9. Διαζώματα (σενάζ) 

10. Επίδειξη κατασκευών προσυτεταμένου σκυροδέματος 

"Αρθρον 4. 

'Η ίσχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό 1ης Σεπτεμβρίου 
του έτους 1980. 

Εις τόν 'Υφυπουργόν Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμά¬ 
των, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος 
Διατάγματος. 

Έν Άθήναις τή 30 Ίανουαρίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΑΕΙΛΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΗΑΤΟΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟ! ΚΛΛΤΕΖίηΤΗΧ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Ή έτήστα συνδρομή τή$ “Εφημερίδας τής Κυβερνήσεων ή τιμή των φύλλων της πού -πωλοΟντοα τμηματικά 
κοά τά τέλη δημοσιεύσεων οπτήν “Εφημερίδα τής Κυβέρνήσεως, καθορίσθηκαν Αϊτό 1 Ίανουαρίσυ 1981 ώς Ακολούθως: 

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

1. ΓΛ τά ΤεΰχοςΑ' . Δραχ. 


2 

3. 

4 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 


» 

» 

» 


Β* 

Γ 

Δ' 


» Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κλπ. 

» Άν. Βδ. Δικαστηρίου. 

» Παράρτημα . 

» Ανωνύμων Εταιρειών κ.λττ. . 
Δελτίο Εμπορικής καί Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας . 

10. Γιά βλα τά τεύχη καί τό Δ.Ε.Β.Ι. 

ΟΙ Δήμοι καίοΙ Κοινότητες του Κράτους κατα¬ 
βάλλουν τό 1/2 τών άυωτέρω συνδρομών. 


1.500 
3.000 
1.000 

2.500 

1.000 

200 

600 

7.000 

600 

15.000 


Υπέρ τού Ταμείου ’Αλληλοβοηθείας Προσ ωτη- 
κοϋ ταϋ Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 
λογσΰν τά έξής ποσά: 

1. Γιά τό ΤεΰχοςΑ'. Δραχ. 


2 

3, 

4 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 


» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 


Β* 

Γ 

Δ' 


Νομικών Προσώπων ΑΛ. κλττ. 

’Αν. Βδ. Δικαστηρίου. 

Παράρτημα .. 

Ανωνύμων Εταιρειών κλπ. . 
» Δελτίο ’Εμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησίας . 


75 

1*ι 

50 

125 

50 

10 

30 

350 

30 

750 


10. Γιά όλα τά τεύχη 

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

Ή τιμή πωλήσεοος κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είναι 7 δρχ., άπό 9 ώς 24 σελ. 14 δρχ., Λιτό 25 ώς 48 σελ. 20 δρχ., άκό 49 ώς 80 σελ. 
40 δρχ., άπό 81 σελ. καί άνω ή τιμή ττωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 40 δρχ. άνά 80 

Γ. ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

Ή τιμή δκχΟίαεως στό κοινά τών Λώιδομένων άπό τό Εθνικά Τυπογραφείο φωτοαντιγράφων τών δκηόοων φ ύ λλ ω ν τ*ε * &μφι||!« 

τής Κυβερνήσεως καθορίζεται σέ τρείς (3) δραχμές κατά σελίδα. 

Δ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 


I. Στά τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί 
Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης: 

Α' Ανωνύμων Εταιρειών: 

1. Τών καταστατ ικ ών . 

2. Τών Αποφάσεων «περί σνγχωνεύσεοοςάνωνύμων 

έτοπρειών» . , 

3. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατ ικ ών (ΦΕΚ 

309/67, τ. Β') . , 

4 Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών. » 

5. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 

6. Τών ύποΐφγικών άποφάσεων «περί παροχής 

άδείας έπεκτάσεως τών ίργασιών Ασφαλιστικών 
Εταιρειών», τών έκθέσεων εκτιμήσεως περιουσιακών 
στοιχείων καί τών άποφάσεων τοΰ ΔΧ τοΰ ΕΛΤΑ, 
μέ τίς όποίες έγκρίνοντοα καί δημοσιεύονται ο! κανο¬ 
νισμοί αύτοΰ . # 

7. Τ ών άποφά οεω ν_ «περί έγ κα τασ τάσεω ς ύποκα- 

ταστήματος, διο ρισμο ύ γενικού πράκτορος καί παρο¬ 
χή πληρεξουσκάτητος πρός άνττπροσώττευστν έν 
Έλλόδι άλλοδοπτών Εταιρειών» καί τών άποφάσεων 
«περί μεταβιβάσεως τού χαρτοφυλακίου Ασφαλιστι¬ 
κών Εταιρειών κατά τά άρθρο 59 παρ. 1 τού ΝΑ 
400/70»..... . ^ 

8. Τών άνακοινώσεων γιά κάθε μεταβολή πού γί- 
νεται μέ άπάφαση ΓΧ ή ΔΧ,τών προσκλήσεων σέ 
γενικές συνελεύσεις, τών κατά τά άρθρο 32 τού Ν 
3221/24 γνωστοποιήσεων, τών άνακοινώσεων, πού 
προβλέπσνται άπό τό άρθρο 59 παρ. 3 τού Ν Δ. 400/ 

1970 «περί 'ΑλλοδοτπώΡΑσφαλ,^κών Έτωρπών,' 
τών Διασώσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΑΤΑ, πού άναφέρονται σέ προσωρινές διατάξεις καί 

7”··. ί™ 5 »■« 


18.000 

18.000 

9.000 

5.000 

8.000 


7.000 


4000 


9. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 
Τραπεζικών Εταιρειών. 


2.000 

2.000 


10. Τών Αποφάσεων τής έτπτρσπής τσΰΧρημαπ- 
στηρ&υ «περί εισαγωγής χρεωγράφων είς τό χρη- 
μαπστήρισν πρός διοπτραγμάτευσιν, συμφώνως πρός 

τάς διατάξεις τού άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967» Δρχ. 2.000 

11. Των Αποφάσεων τής έπττροπής κεφαλαιαγο- 

ρας «περί διαγραφής χρεωγράφων & τού χρηματι- 
στηρίου, σνμφώνως πρός τάς διατάξεις τού άρθρου 2 
πτφ. 4 Α.Ν. 148/67* . , 


ΙΖ Τών άποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων 
τών Ασφαλιστικών Εταιρειών» . » 


Β' Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης ζ 

1. Τών καταστατικών . 

2. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών 

3. Τών Ισολογισμών κόζθε χρήσεως. 

^Τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών στοι- 

,5* τ Ρ°'πσποιήυων τών καταστατικών (γιά 

κάθε συμβολαιογραφική πράξη) . 

6. Τών άνακοινώσεων μέ συμβολαι ο γραφική π ράξη 

7. Τών άνακοινώσεων μέ άπ ά φαση τής ΓΧ ... 

8. Τών προσκλήσεων σέ γενικές συνελεύσεις_ 

1“ ’Αλληλασφαλιοτιχών Συνεταιρισμών— 

'Αλληλασφαλιστικών Ταμείων καί φ». 

. λανθρωπιίώνΣωματεΙω^ 

•Λ ύκουργικών άποφάσεων «περί χορηγήσεως 
άδε&«ς .λειτουργίας Αλληλασφαλιστικό& Συνεταιρι- 
σμών— Αλληλασφαλκττικών Ταμείων» .. > 

Δ' Τών δικαστικών πράξεων:. Λρχ. 

II. Στά Τέταρτο τεύχος: 

ζημώσκ^ 0ΚΓΠΚώΐ ’ Ίτρά ^ αν Ηβσηάπο- 


Λρχ. 

» 


» 

» 

» 

» 


2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.500 

Ζ000 

800 

800 

600 

600 


2000 

2500 

800 


800 


ι ΣΥ ? ΔΡ0ΜΩ Ν - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ,Α^Π.Ε.Τ* 

τά άπσίοφρ^Κ 5Τα ^ Αποδεικτικού άσπράξρος, 

Διοικητηκών'ΐίί^^ Τ^^είί 04 * νάλθ) ' 0 συνάλλα 7 μα ^ *»πταγή έπ' άνόμαπ τού Διευθυντή τών 

1Τ * ^ ίΕ&ΛΕΐ--ί. 5-— ϋ «. 



185) κώ 17β048/5321/31.7.65'(ΚΟΝΕ^ 139) <π6 ΤΑΠΕΤ σύμ< Ρ ωνα * ^ 192378/3639/1947(ΚΟΝΕΟ 

ποσοστά. 5 περιπτώσεις συνδρομών ί&^ρκοϋ: Αταν ή άποστολή τους γίνεται μέ έπτιαγές μοιζί μ* αύιές οτίλικπη καί τάύπέρ τοΰ ΤΑΠΕΤ 

“Ο Γενικ ός Δι ευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ςππλ τηΓ[Γ> γΛπ^ ; 








































